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MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 

PUBLIC NOTICE NO. 41— rrC(PN)/88-91 

New Delhi, the 25th August, 1988 

Subject ; Import and Export Policy for April 1988—March 1991 

File No. IPC/3/4/88:—Attention is invited to the Import and Export Poliay for April 1988—March 1991, 
published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1 -lTC(PN)/88'9] dated the 30th March, 1988, as amen¬ 
de! 


, 2. In respect of some of the ite ms appearing in Appendices 1 to 8 of the Import and Export Policy, 1988-91 
(Volume I), code numbers have not been indicated. The code numbers of such items are given in the annex to this 
Public Notice. 

R.L. MISRA 

Chief Controller of Imports & Exports 
Annex to Ministry of Commerce Public -Notice No.-dated- 


SI. Page No. of 

Entry No. 

D escription of the item 

Code 

No. the Import 





&. Export 
Policy 
1988—91 
(Volume I) 





(0 (2) 


(3) 

(4) 

(5) 



Appendix 1, 

Part A—List of Restricted items of Capital Goods 


1. 100 

3(23) 


Single Colour offset printing machine 

03^0039-01-0 

2. 101 

4(57) 


Warp knitting machines. 

04-0056-01-5 

3. 101 

6(5) 


Cigarette making machinery 

60-0217-01-9 

4. 101 

6(8) 


Diesel generating sets upto 1000 KVA (excluding DO 

60-0311-01-5 




sets with no-break systems) 


5. 102 

2(16) 


Photo mechanical pre-press proofing system for letter 
press and offset printing machne. 

03-0333-01-2 

6. 102 

2(18) 


Reflection/Tfansmi:,sion type Densitometers 

03-0035-01-5 

7. 104 

3(0(45) 


Double ended CNC Chucking Automat with centre 
drive 

06-0052-01-5 

8. 109 

8(4) 


Area Measuring Machine 

11-0003-01-2 

9. 109 

8(14) 


Automatic Strap Skiring Machine 

11-0011-01-5 

io. no 

8(105) 


Ironing machine for leather footwear and leather 

11-0109-01-5 




products 


11. Ill 

8(177) 


Skiving Machine 

11-0178-01-7 

12. Ill 

8(181) 


Sole Leather Splitting Machine 

11-0181-01-8 

13. 112 

8(201) 


Tanning and colouring Drums 

11-0199-01-4 

14. 112 

8(205) 


Toe Puflf Attachiug Machine 

11-0203-01-1 

15. 113 

11(3) 


Expresso packaging system, mechanical or hotmalt 

14-0001-02-6 




closure for top and bottom with adjustable lengtli 
and width. 


16. 113 

11(4) 


Vertical 3 side seal packer with gas flushing and or 

14-0002-01-4 




vaouumising system 


17. 113 

11(5) 


Fully automatic lined carton forming, filling and sealing 14-0001-04-2 


machine above 90 packs/minute 
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(4) 
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18. 

113 

11(6) 

Form fill seal .sachet machine with gas flushing and 
vacuumising arrangement. Output 1500-3600 
sachets/minute 

14-0001-03-4 

19. 

113 

11(7) 

Ovewrapping njachitic with wrapping material like 
polythene, certain polypropelenes and PVC films 

16 to 40 packs per minute. 

] 4-0001-05-0 

20. 

113 

11(8) 

Vertical sealing machine a rectangular soft pack design 
with various heat sealable making like plycoated, 
aluminium foil poster papei etc. 80 to 100 packs/ 
minute 

14-0002-02-2 

21. 

113 

11(9) 

Automatic heat .sealing packaging machine. Output 
160 sachets of 25 gms. in 4 minutes or above 110 
sachets of 40 gms in 3 minutes or above 

14-0001-01-8 

22. 

113 

12(1) 

AC/DG standarJs/sources 

15-0001-01 r-0 

23. 

113 

12(2) 

Ageing and /or reforming machine 

15_0001-02-9 

24. 

113 

12(3) 

Air gap grinding m.achinc for ferrites 

15-0002-01-7 

25, 

113' 

12(4) 

Aluminising machine for television picture tubes 

15-0002-02-5 

26. 

113 

12(5) 

Anglclapperforrevealingjunction in scmi-conductOr 
manufacture 

15-0002-03-3 

27. 

113 

12(6) 

Annular wafering/lap cutting/multiblade wafering 
machine for silicon/quartz crystals 

15-0004-01-1 

28. 

113 

12(7) 

Artifical cars/entifioal masioids 

1.5-0004-01 -X 

29. 

113 

12(8) 

Attritor or circulation type nttritor for manufacture of 
of ferrites 

15-0005-01-6 

30. 

113 

12(9) 

Automatic Vacuum co.iter, evaporator iucluding Elec¬ 
tron beam evaporation systems/spuitcring unit, 
heat aided coater for depositing various metal 
films, metal oxides film and photoresist films 

14-0043-02-3 

31. 

113 

12(10) 

Automatic bar cut off with stripper attachment, 

15-0007-01-9 

32, 

113 

12(11) 

Automatic capacitance—voltage measurement equip¬ 
ment, junction profiler for semiconductor maiu- 
facture 

15-0009-4)1-1 

33. 

113 

12(12) 

Automatic coil or foil winding machine 

15-0011-01-6 

34, 

113 

12(13) 

Automatic component insertion/placemcnt/inouniing 
machine with accessories 

15-0012-4)1-2 

35. 

113 

12(14) 

Automatic contact welding or bonding machine for 
semiconductor manufacture 

15-4)012-02-0 

36. 

113 

12(15) 

Automatic curling machine 

15-0012- 03 -9 

37. 

114 

12(16) 

Automatic epoxy resing injector flller/cncap.sulating 
cquipment/microdispensing equipment 

15-0012-04-7 

38. 

114 

12(17) 

Automatic frequency plating system or automatic 
vacuum coatcr for frequency adjustment for piezo 
electric crystals , 

15-0013-01-9 

39. 

114 

12(18) 

Automatic grid hole checking madiine for PCB 

15-4)013-02-7 

40. 

114 

12(19) 

Automatic head tinuing machine/autoiiiatic end tin¬ 
ning machine 

15-0015-01-1 

41. 

114 

12(20) 

Auomatic lapping controller 

15-0016-01-8 

42. 

114 

12(21) 

Automatic Laser/Abrusivc Trimming cquipmem for 
hybrid circuits 

■ 15-0016-o:-6 

43. 

114 

12(22) 

Automatic lead soldering machine for loudspeaker 
cones 

15-0016-03-4 




f*TT?r I—a"'? il qrFT.3.T q-r w ,»^'Tf!TTt' 




0) 

r2) 

H) 

(4) 

(5), 

44. 

114“^ 

l'2C23) 

.Automatic lead welding machine with programmer 
lead .-N-icmbl/ stations and amomatic sol.ler 
adopter siations 

! If-00:6-04-2 

45. 

114 

12(24) 

A'-domatic m laTiiie for assembii vJt rover to poten¬ 
tiometer tracks 

l.f-0017-0!-t 

46. 

114 

12(25) 

Automatic machine for inserting lead screw into 
potentiometer Iiousin.g for potentiometer 

15-0017-02-2 

47. 

114 

12(26) 

Automatic machine for resistors with one or niore of 
the following functions, namely;-(a) Lead wdding 
(b) Lacquering (c) Testing (d) Colour coding 
(e) Sorting (0 Packing coding 

15-0023-01 - 1 

43. 

114 

12(27) 

\atomatic moulding machine, with/wiiliout pulp 
beater for manufacture of paper cones for loud¬ 
speakers, complete with accessories 

15-0023-02-2 ■ 

49. 

114 

12(28) 

Automatic pa per tube cutting machine for lou Ispe.tkcr/ 15-(J025-01-7 
loudspeaker components 

50. 

114 

12(29) 

Automatic paper tube making machine for voice coil 
former for Loudspeaker 

15-0025-02-5 

51. 

114 

12(30) 

Automatic photolithography inspection station for 
semiconductor manufacture 

)5-0026-01-3 

52. 

114 

12(31) 

Automatic pin/lead forming machine for pin/lead 
diameter upto 1 mm 

15-0026-02-1 

53, 

114 

12(32) 

Automriic plating system- (-ill types) for electronic 
components 

15-0026-03-x 

54. 

114 

12(23) 

Automatic resistance valu-e performing machine by 
helix cutting 

15-0027-0l-x 

55, 

114 

12(.34) 

Automatic rcsister bodie-. >orting machine 

15-0028-01-6 

56. 

114 

12(35) 

Automatic rider block assembling maclii re for cermet 
variable resistors 

15-0029-01-2 

57. 

114 

12(36) 

Automatic rimbanding mjehine for electron tubes 

15-0030-01-0 

58. 

114 

12(37) 

Autointic screen printing machine for electronic 
components 

15-0030-02-9 

59. 

114 

12(38) 

Auiotiiatic sleeving or assembly machine or both for 
capacitors 

15-003J-01-7 

60. 

114 

12(39) 

Automatic slitters 

15-0031-02-5 

61. 

114 

12(40) 

Automatic so’der dipping machine 

15-0031-03-3 

62. 

1 14 

12(41) 

Automatic sorter and/or handler for electronic com¬ 
ponents 

15-0032-01-3 

63. 

114 

12(42) 

Automatic spider forming and cutting machine for 
loudspeaker 

)5-0032-02-1 

64. 

114 

12(43) 

Automatic stitcher or automatic winder or a com- 15-0033-01-x 
bination thereof for Electrolytic Capacitors 

65. 

114 

12(44) 

Alitomatic tab making/setiing machine 

15-0033-02-8 

66, 

114 

12(45) 

Automatic tape wrapping machine for capacitors 

15-0034-01-6 

67. 

114 

12(46) 

Automatic temperature controlled precision moulding 15-0034-02-4 
press for encapsulation 

68. 

114 

12(47) 

.Automatic terminal capping machine for capping 
resistors 

15-0036-01-9 

69. 

114 

12(48) 

Automatic test systems 

15-0037-01-5 

70. 

114 

12(49) 

Automatic testing machine for capacitors with any of 

15-0037-02-3 


the following test functions (i) Capacitance 
(ii) Tan-Delta (iii) HF Impedence (iv) Leakage 
current (v) Insulation resistance 
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71. 

114 

12(50) 

Automatic testing or making or printing or taping 
machine or any combination thereof 

15-t)043-01-5 

72. 

114 

12(51) 

Automatic welding machine for termination of 
plastic film capacitors (metallised and foil typos) 

15-0044-01-1 

73. 

114 

12(52) 

Antumatic welding or coating or stamping machine for 
cermet variable resistors 

15-0046-01-4 

74. 

114 

12(53) 

Automatic wire .cutting and stripping machine, with 
or without welding attachment 

15-00046-02-2 

75. 

114 

12(54) 

Atitomatic, semiautomatic test equipment for solar 
cells 

15-005^1-01-7 

76. 

114 

12(55) 

Automatic, semi-automatic carbon track and terminal 
assembly machine for Potentiometer 

15-0048-01-7 

77. 

114 

12(56) 

Bare-board tester for PCB 

15-0055-01-3 

78. 

114 

12(57) 

Bevelling equipment or automatic contourgenerator 
f'er manufacture of piezo-electric crystals 

15-0056-01-x 

79. 

114 

12(58) 

Black cleaning and etching system for crystals 
manufacture 

15-0037-01-6 

80. 

114 

12(59) 

Bo.ard piercing, cropping or tagging machine for 
manufacture of potentiometers 

15-0058-01-2 

81. 

114 

12(60) 

Bulk eraser machine 

15-0058-02-0 

82. 

114 

12(61) 

CNC automat, bar capacity upto 25 mm, for manu¬ 
facture ofc onnectlors, relays o r switche s 

15-0073-01-1 

83. 

114 

12(62) 

CNO, Numerically controlled high speed multihead 
drilling machine for printed circuit boards 

15-0074-01-8 

84. 

114 

12(63) 

Calendering machine for electronic components 

15-0060-01-7 

85. 

115 

12(64) 

Capacitance di.scharge welding machine with power 
supply and weldhead with maximum energy set¬ 
ting upto 750 watt-seconds suitable for precision 
metal welding 

15-0060-02-5 

86. 

115 

12(65) 

Carbon and/or metal or resistive composition, cer¬ 
met track writing,coating machine 

15-0061-01-3 

87. 

115 

12(66) 

Central signal supply for television testing 
comprising of (a) Television synch generator. Test 
generator, CTV Test pattern generator, function 
generator (b) Modulator (c) Transmitter 

15-0062-01-x 

88. 

115 

12(67) 

Central signal sweep system comprising of (i) RF 
Distribution amplifier (ii) Accessories: (a) Atten¬ 
uators (b) Marker adder (c) Signal distributor 
(iii) Current probes (iv) Voltage probes 

15-0065-01-9 

89. 

115 

12(68) 

Ceramic element punching machine for ceramic oapa- 
citors/ccramic substrates 

15-0071-01-9 

90. 

115 

12(69) 

Certifiers for Floppy, Herdisk 

15-0071-02-7 

91. 

115 

12(70) 

Character generator 

15-0072-01-5 

92. 

115 

12(71) 

Chemical vapour degreasing, cleaning, dcameraring 
equipment 

15-0072-02-3 

93. 

115 

12(72) 

Cold chamber mimie 30 degree centigrade and below 

15-0074-02-6 

94. 

115 

12(73) 

Cold welding machine for welding of aluminium foils 15-0076-01-0 
for manufacture of Electrolytic Capacitors 

95. 

115 

12(74) 

Colour TV pattern generator 

15-0079-01-x 
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96. 

115 

12(75) 

Colour analyser or white balanoe oheckor or white 
balance tester 

15-0076-02-9 

97. 

115 

12(76) 

Colour coding machine with autofeeder 

15-0077-01-7 

98. 

115 

12(77) 

Colofl purity meter 

15-0077-02-5 

99. 

115 

12(78) 

Colour synthesiser 

15-0078-01-3 

100. 

115 

12(79) 

Compression revetters with quick return mechanism 15-0080-01-8 

101. 

115 

12(80) 

Conveyor fhrnaco with or without atmosphere con- 15-0082-01-0 
trol, gas handling system with accessories and options, 
for elcotronio components 

102. 

115 

12(81) 

Crystal Irapedanoemcter 

15-0082-02-7 

103. 

115 

12(82) 

Crystal growth equipment for growing semicon¬ 
ductor single crystal 

15-0082-02-9 

104. 

115 

12(83) 

Curve tracer for displaying semiconductor device 
characteristics 

15-0083-01-7 

105. 

115 

12(84) 

Decade resistance standards or decade capacitance 
standards 

15-0086-01-6 

106. 

115 

12(85) 

Degaussing coil/degausser 

15-0086-02-4 

107. 

115 

22(86) 

Dosoldering machine/tool for remoing of components 
from ECB 

15-0086-03-2 

108. 

115 

12(87) 

Die bonders or wire bonders or oomblnaton thereof 
for electronics industry 

15-0088^1-9 

109. 

115 

12(88) 

Diffusion fumanoe for semiconductor manufacture 

15-0089-01-5 

110, 

115 

12(89) 

Direct and back geared miniature punch presses suit¬ 
able for mounting on assembly tables 

15-0090-01-3 

HI. 

115 

12(90) 

Distortion measurement control unit 

15-0092-01-6 

112. 

II5 

12(91) 

Double disc grinding machine for manufacture of 
feritcs 

15-0092-02-4 

113. 

115 

12(92) 

Dust level monitor/fums hoods, dust precipitators 

15-0093-01-2 

114. 

II5 

12(93) 

Dynamic balancing machine for Micromotors of 
voltage rating upto 13.5 volts and not exceeding 
20 watts rating 

15-0094-01-9 

115. 

115 

12(94) 

Electrolyte impregnating equipment for electrolytic 
capacitors 

15-0094-02-7 

116. 

115 

12(95) 

Electron microscope 

15-0095-01-5 

117. 

115 

12(96) 

Electrostatic cpojty coating machine for manufacture 
of DC Micromotors 

15-0096-01-1 

118. 

115 

12(97) 

Epitaxial reactors or chemical vapour deposition equip¬ 
ment or combination thereof 

15-0097-01-8 

119. 

115 

12(98) 

Etching system complete with etchant regeneration 15-0098-01-4 
in-line ink removal and washing for PCB production 

120. 

115 

12(99) 

Etching/forraing machine for aluminium electrolytic 
capacitors and/or etched aluminium foils 

15-0099-01-0 

121. 

115 

12(100) 

Exhaust equipment (pumping system) for electron 
tube manufacture 

15-0099-02-9 

122. 

115 

12(101) 

Field strength meter/held level meter/selcotivc level 
meter 

15-0100-01-9 

123. 

115 

12(102) 

First reduction camera (upto 50 reduction) 

15-0101-01-5 

124. 

115 

12(103) 

Floppy disk jacket folding machine 

15-0104-01-4 

125. 

IIS 

12(104) 

Floppy disk punching machine 

15-0104-02-2 


2180 01/88^7 
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126. 

115 

12(105) 

Flux meter 

15-0104-03-0 

127. 

115 

112(106) 

Focus checker 

15-0104-04-9 

?28. 

115 

12(107) 

Forced air or inert atmospheric hydrogen Or vaccum 
baking, sigtering oven for electronic components 

15-0105-01-0 

129. 

115 

12(108) 

Frequency synthesisers 

15-0106-01-7 

130. 

115 

12(109) 

Frcquency/wave/spectrum/modulation analysers 

15-0108-01-X 

131. 

115 

12(110) 

Gap interface and head profiling process equipment, 
complete with acces.sories for manufacture of 
magaatic heads 

15-0109-01-6 

132. 

115 

12(111) 

Hand crimping tools 

15-0110-01-4 

133. 

115 

12(112) 

Helium leak detector 

15-0110-02—2 

134. 

US 

12(113) 

Haterodyne voltmeter 

15-0110-03-0 

135. 

115 

12(114) 

High accuracy LCR bridges (0.01% 'and above 
tolerance) 

15-0112-01-7 

136. 

116 

12(115) 

High preci.sion cyeletting machine with automatic 
feed mechanism for syslets with shank diameter 
less than 0.065 inch for contact assembly. 

15-0112-02-5 

137. 

116 

12(116) 

High precision hydraulic presses with variable steps 
and variable capacity upto 5 tons suitable for 
mounting on assembly tables 

15-0113-01-3 

I.'IX. 

116 

12(117) 

High precision semi-automatic rivetting machine for 
contact assembly with rivet sbank diameter 
less than 0.125 inch 

15-0114-01-X 

1.39. 

116 

12(118) 

High speed precision press (600 .strokes per minute 
or better) for the manufacture of electronic com¬ 
ponents. 

15-0115-01-6 

UO. 

116 

I2lj!9) 

Hook pull tester with accessorie.s for semiconductors 

15-0117-01-9 

Ml. 

116 

12(120) 

Hot air levelling equipment for PCB production 

15-0118-01-5 

142. 

116 

12(121 

Hub-ring applicator for floppy diskettes 

15-0119-01-1 

143. 

116 

13 ( 122 ) 

Hydraulic blanking mach fne for manufacture of DC 
micrometers 

15-0119-02~x 

144. 

,116 

12(12.3) 

Hysterisis loop tracer for manuiacturc of ferri- 

15-0)20-01-X 

145. 

116 

12(124) 

In-cirouit component testing/populated PCB testing 
machine 

15-0122-0,1-2 

146. 

116 

12(125) 

Infrared radiant driers lor electronic components 

15-0124-01-5 

147. 

116 

12(126) 

Ion implantation mach inc for deping semicoductor 

15-0138-01-6 

14K. 

116 

12(127) 

Isothermal magnetic hcai ircatment furnace for cast 
alloy permanent magnet. 

15-0139-01-2 

149, 

116 

12(128) 

Jacket Laminating machine for floppy disketters 

15-0140-01-0 

150. 

116 

12(129) 

Laminating press for manufacture of multilayer 
printed circuit boards. 

15-0141-01 -7 

151. 

116 

12(130) 

Laser trimmcrs/Iaser trimming systems with handlers, 
tools & accessories or any combination thereof 

1.5-0146-01-9 

152. 

116 

12(1.11) 

Leak tester and/or vibration tester for capacitons 

15-0148-01-1 

153.' 

116 

12(132) 

Leakage tester for hermetically sealed film capacitors 

15-0149-01-8 

154. 

116 

12(133) 

Life test equipment for semi-conductor manufacture 

15-0150-01-6 

155. 

116 

12(134) 

Lux meter 

15-0151-01-2 
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156. 

116 

12(135) 

Machine for rotation of potentiameter shaft during 
■ testing 

15-0151-02-0 

157. 

116 

12(136) 

Magnetic tape coating plant withy without calender* 
ing machine and with/without dryer 

15-0155-01-8 

158. 

116 

12(137) 

Mask cleariter for semiconductor manufacture 

IS-0156-Ol-t 

159. 

116 

12(138) 

Metalisatioh plant or metal spraying equipment 
for plastic film capacitors/metallised plastic film 
for capacitors 

15-0156-02-0 

160. 

116 

12(139) 

Metallurgical microscope for semiconductor manu¬ 
facture (magnification equal to or greater than 
400) 

15-0158-01-7 

161, 

116 

12(140) 

Micro soldering unit (hot gas) for semiconductor 
manufacture 

l5-0159-0]''-3 

162. 

116 

12(141) 

Microprocessor controlled auto temperature charac¬ 
ter tester for crystals 

15-0160-01-1 

163. 

116 

12(142) 

Monitor for plated thickness or vapour deposited 
thkkncss 

15-0162-01-4 

164. 

116 

12(143) 

MuUislidc puuching and forming machine 

15-0164-01-7 

165. 

116 

12(144) 

NID meter 

15-0165-01-3 

166. 

116 

12(145) 

Network analysers 

15-0164-02-5 

167. 

116 

12(146) 

Nitriding equipment for Silicoue/Nitride Reactors 
for semiconductor manufacture 

15-0165-02-1 

168. 

116 

12(147) 

Noise generators 

15-0168-01-\ 

169. 

116 

12(148) 

Noise measoriog and/6r noise analysing equipment 

15-0166-02-8 

170. 

116 

12(149) 

Octave filter with or without amplifier and/or recor¬ 
der attachments 

15-0168-01-2 

171. 

116 

12(150) 

Optical inspection station for in process inspection 
of semiconductor chips, devices and lead frames. 

15-0168-02-0 

172. 

116 

12(151) 

Oscilloscope calibration system 

15-0171-01-3 

173. 

116 

12(152) 

Oxygen monitor to measure oxygen in ga:,es used 
in the semlonductor device manufacture with 
sentitivity 500 ppm or better 

15-0171-02-1 

174. 

116 

12(153) 

PCB lead outtingaod bonding tools, pneumatically or 15-0173-01 6 
elcctricaiUy operated 

175. 

116 

12(154) 

Particle counter for monitoring dust count in clean 
rooms for electronic components. 

15-0172-01-.\ 

176. 

116 

12(155) 

Peak raillivQhneter 

15-0174-01-2 

177. 

116 

12(156) 

Peal strength tester 

15-0174-02-0 

178. 

116 

12(157) 

Phase delay unit 

15-4)174-03-9 

179. 

116 

12(158) 

Phase meter 

15-0175-01-9 

180. 

116 

12(159) 

Photo repeaters with associated environmental Cham 
, bers. 

-15-0176-01-5 

181, 

116 

12(160) 

Plasma deposotion system 

15-0177-01 -i 

182. 

117 

12(161) 

Plasma etching machine or wafer etching machine 
or a combination thereof, for dry or sparay etching 
of silicon wafers. 

15-0178-01-1 

183. 

116 

12(162) 

Plasma welder 

15-0178-02-6 

184. 

117 

12(163) 

Playback or erase or record and playback test 

15-0179-01-4 


station complete with accessories for magnetic 
heads 
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185. 

117 

12(164) 

Porosity Tester 

15-0180-01-2 

186. 

117 

12(165) 

Pfc-leaderinp machine for magnetic tapes 

15-0180-02-0 

187. 

117 

12(166) 

Precision digital RMS multimeters and volmeters 
(6*1/2 digits and above) 

15-0180-03-9 

188. 

117 

12(167) 

Printed circuitboard post soldering lead trimming 
machine 

15-0180-01-9 

189. 

117 

12(168) 

Profilling thermocouples and temperature measure¬ 
ment equipment for electronic component in¬ 
dustry 

15-0182-01-5 

190. 

117 

12(169) 

Projection welding Equipment for semiconductors 

15-0183-01^1 

191. 

117 

12(170) 

Puridriers for semiconductor manufacture 

15-0184-01-8 

192. 

117 

12(171) 

Quartz crystal slicing machine 

15-0185-01-4 

193. 

117 

12(172) 

Quartz watch analyser 

15-0186-.01-0 

194. 

117 

12(173) 

RF attenuator 

15-0190-01-8 

195. 

117 

12(174) 

Resistivity type measuring and/or sorting equipment 
for silicon wafors/semi-onductor manufacture 

15-0189-ai-x 

196. 

117 

12(175) 

Roll o^U or tripple roll mill for manufacture of 
potentiometers 

15-0190-02-6 

197. 

117 

12(176) 

Rotary/Osoillating fiunaoe for ferites 

15-019-01-0 

198. 

117 

12(177) 

Sand miU for manufacture of magnetic tapes 

15-0193-01-7 

199. 

117 

12(178) 

Sealant dispensing unit for manufacture of potentlo- 
mcteri. 

15-O195-01-X 

200. 

117 

12(179) 

Sealing equiiunent for eleotrouio component in¬ 
dustry 

15-0196-01-6 

201. 

117 

12(180) 

Semi-automatio/automatio work holders/handlers 
and accessories for semiconductor manufacture 

15-0200-01-3 

202. 

117 

12(181) 

Semi automatic and automatic tcrminal/painforming 
and/or assembling machine for potentiometers. 

15-0201-01-x 

203. 

117 

12(182) 

Semiconductor lead frame/header handling equip- 
mcnt/attacbments including those for use with 
bonders 

15-0202-01-6 

204. 

117 

12(183) 

Signal generator or Signal sources above 1 GHZ 

15-0202-02-4 

205. 

117 

12(184) 

Silicon bar sewing machine 

15-0202-03-2 

206. 

117 

12(185) 

Silioon/Quaitz orystal/water lapping or grinding or 
polishing or abrading or edge profiling machine 
or any combination thereof 

15-0203-01-2 

207. 

117 

12(186) 

Sinad meter 

15-0203-02-0 

208. 

117 

12(187) 

Slurry agitator or manufacture of magnetic tape 

15-0204-01-9 

209. 

117 

12(188) 

Slurry mixer for manufacture of magnetic tape 

15-02054)1-5 

210. 

117 

12(189) 

Solvent coating equipment used for final sealing of 
potentiometer and hybrid micro-circuit packages 

15-0205-02-3 

211. 

117 

12(190) 

Sound level meter 

15-0206-01-1 

212. 

117 

12(191) 

Special tosting nod oalibratidn equipments for 
electronic milk analysers, including calibrator, 
milk tester, honlogeniter tester, cuvette tester and 
electronic ^circifit tester. 

15-0209-01-0 

213. 

117 

12(192) 

Spin dfiers/rinser dners^orubblng maohine/reibbing 
mohhie for PCBs 

15-0210^)1-9 
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214. 

117 

12(193) 

Spot welder macljitio for mot vl welding for electron 
■ tube or electron gun manufactutc 

154)211-<)l-5 

215. 

117 

12(194) 

Stacking or aligning or slicing machine for electro¬ 
nic component manufacture 

15-0212-01-1 

216. 

117 

12(195) 

Step and repeat cameras 

15-0214-4)1-4 

217. 

117 

12(196) 

Stereozoom microscope 

15-0215-01-0 

218. 

117 

12(197) 

Stripper for PCB production 

15-0217-01-3 

219. 

117 

12(198) 

Strebcscope 

15-0218-01-x 

220. 

117 

12(199) 

Surface roughness toster/surfa..:/) flatness tester 

15-0219-01-6 

221. 

117 

12(200) 

ffarge tester for powder devices 

15-220-01^ 

222. 

117 

12(201) 

Sweep oscillators 

15-0221-01-0 

223. 

117 

12(202) 

Temperature oycliiic and environmental oven for 
heat stabilisation of elcctrcr.ic components 

15-0222-01-7 

224. 

117 

12(203) 

Temperature test system or o xallator test system for 
manufacture of pieze electric crystals 

15-0225-01-6 

225. 

117 

12(204) 

Tension meters (apto 1 Kg) or bond pull testers 
(upto 1 Kg) 

15-0226-01-2 

226. 

117 

12(205) 

Testing and measuring instruments for loudspeakers 
consisting of one or mere of the following ; 
(a) Level chart recorder (b) High quality cali¬ 
brated coiideiiser microphone with stand (o) 
Sine random genertor (d) gating system 
(e) Response test unit (f) Spectrum analyser 
^) Hetradyne analyser with associated filter 

154)233-01-9 

227. 

117 

12(206) 

Thermal resistance testers for semi-conductor manu¬ 
facture 

15-0234-01-5 

228. 

118 

12(207) 

Thermal wire stripping equipment 

15-0234-02-3 

229. 

118 

12(208) 

Thickness tester for measuring the dried print thick¬ 
ness of cirmet prints used in the manufacture of 
potentiometers and hybrid micro-circuits 

15-02364)1-8 

230. 

118 

12(209) 

Third hermonic tester 

15-0238-01-0 

231. 

118 

12(210) 

Torque gauges for meters (no exceeding 250 gms— 
ems) 

15-0239-01-7 

232. 

118 

12(211) 

Transfer moulding press (hydraulic) for transistors, 
diode integrated circuits tnd other semi-conduc¬ 
tor devices 

15-02394)2-5 

233. 

118 

12(212) 

UV intensity meter 

15-02244)2-9 

234. 

118 

12(213) 

Ultrasonic welding machine including plastic weldor 
for electronic components 

15-02434)1-4 

235. 

118 

12(214) 

Ultrasonic/Thermal sealing system for floppy dis¬ 
kettes. 

154)2444)14) 

236. 

118 

12(215) 

CHF or UHF or VHF-UHF modulator 

15-02484)1-6 

237. 

118 

12(216) 

VHF/UHF/VHF UHF/Micrc wave sweep generator 

15-02494)1-2 

238. 

118 

12(217) 

Vacuum aunoaliug oven for pioz-o electric crystals 
manufacture 

15-02454)1-7 

239. 

118 

12(218) 

Vacuum mcaeuriag equipment for sealed off tubes 

1543245-02-5 

240. 

118 

12(219) 

Vectrosoope 

15-02464)1-3 

241. 

118 

12(220) 

Vertical and horizontal glass working lathes for 
manufacture of lactron tubes 

154)246-02-F 

242. 

118J 

12(221) 

Vibration testing mechino ivith auto frequency 
changes 

154)25(M)14) 
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243. 

118 

12(222) 

Vibro energy mill or continuous vibration mill for 

15-0251-01-7 




manufacture of ferrites 


244. 

118 

12(223) 

Video IF sweep generator with jnarket generator 

15-0251-02-5 

245. 

118 

12(224) 

Video response generator (burst generator) 

15-0253-01-x 

246. 

118 

12(225) 

Video test signal tester 

16-0253-02-8 

247. 

118 

12(226) 

Viscosity meter 

15-0254-01-6 

248, 

118 

12(227) 

Wafer inspection equipment (including wafer probers 

15-0255-01-2 




and testers) or wafer mask inspection equipment 
(including wafer probers and testers) or any com¬ 
bination thereof. 


249. 

118 

12(228) 

Wafer processing or wafer masking, equipment or a 

15-0256-01-9 




combination thereof with one or more of the 
following functions : (i) Photo-resist coating 





(ii) Spinning (iii) Exposure (iv) Alignment (v) Baking 




and (vi) Development 


250. 

113 

12(229) 

Wafer scribor or wafer sheer or wafer sawing ma- 

15-0256-02-7 




chine or wafer fractnrer .or any combination 
thereof 


251. 

118 

12(230) 

Watch Crystal quality factor tester 

15-0258-01-1 

252. 

118 

12(231) 

Wave form monitor 

15-0258-02-x 

253. 

118 

12(232) 

Wave soldering/flow soldcring/reflow soldering/ 

15-0258-03-8 




drag soldering systoms/machines 


254. 

118 

12(233) 

Wiper forming machine for manufacture of poten- 

15-0260-01-6 




tiometers 


255; 

118 

12(234) 

Wiper wire straightening machine for mamifacUire 

15-0260-02-4 




of potentiometers 


256. 

118 

12(235) 

Wire forming machine for ceramic capacitors 

15-0261-01-2 

257. 

118 

12(236) 

Wire wrapping machines/wirc wrapping tools 

15-0263-01-5 

258. 

118 

12(237) 

Wow and flutter calibrators 

15-0263-01-4 

259. 

118 

12(238) 

Wow and flutter wave analysers 

15-0266-02-2 

260. 

118 

12(239) 

X-Ray genioraeter or piezo geniometcr 

15-0266-03-0 

261. 

IIS 

14. 

Textile machinery, the following;— 


262. 

119 

(2) 

Automatic hand kpotters/hand Splicers. 

19-0001-01-1 

263. 

119 

(9) 

Machinery for the manufacture of denim, the follow- 





ing 

(i) Ball wrapers with crcals and connected tebca- 

19-0007-01-x 




mers or super speed direct beam warper with 
creal having a minimum beam flange dia¬ 
meter of 1250 mm; 





(ii) Indigio dyeing range with or without sizing 

19-0007-02-8 




Plant; 

(iii) Integrated foam finishing range consisting of 

19-0007-03-6 




VACU Foam Applicator, Heavy duty Com¬ 
pressive Shrinkage Range, shewing Device 
Stretching Device together with detwister 
and reversible motor. 


264. 

119 

15. 

Silk Machinery, the following ; 


165'. 

119 

(1) 

Silk Waste Processing, the following : 





(i) Cocoon Opener 

51-0022-00-6 
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(ii) Cutting machine 

(iii) Degumniiiig Machine 

(iv) Dj yiiig Charaber 

(v) Carding Machine 

(vi) Preparatory Machine 

51-0023-00-2 

51-0025-00-5 

51-0026-00-1 

51-0024-00-9 

51-0027-00-8 

266. 

119 

(2) 

Silk Opener 

51-0021-00-x 

267, 

119 

(2) 

Automatic Hopper Feeder/Blending Hopper Feeder/ 
Feeder with Automatic quality Control (either 
with automatic quality weight or volume control/ 
combined automatic weight) and volume control 
for silk card. 

51-0001-00-9 

268. 

119 

(4) 

Rcctiliner Combs 

51-0018-00-9 

269. 

119 

(5) 

Vogoroiix Top/Silvef Printing Machines. 

51-0031-00-5 

270. 

119 

15/6) 

Top to Fibre/Top Converting Machine 

51-0030-00-9 

271. 

119 

(7) 

Top Bump Pro.‘»s. 

51-0029-00-0 

272. 

119 

(8) 

Draw Frame/Roving^ Frame/Automatic Rubbing 
Fra me/Bobbiners/Finishers 

51-0008-00-3 

273. 

119 

(9) 

Self-twist Spinning Machines/Sirospinning (2 Ply 
Spinning) Machines/Core Spinning Machines. 

51-0019-00-5 

274. 

119 

(10) 

Fancy Yam Twisting and Pattern Machine. 

51-0009-00-x 

275. 

119 

(11) 

Jumbo Hank Reeling Machine. 

51-0014-00-3 

276. 

119 

(12) 

Yam Brushing Machine 

51-0022-00-1 

277. 

119 

(13) 

Somi-automatio/Automatic Balling Machine, Label¬ 
ling and Packaging Machine for Hand Knitting/ 
Crochet Yam. 

51-0020-00-3 

278. 

119 

(14) 

High Speed Inter-socting Rotary/Chain Pin Drawing 
Sots/Gill Boxes. 

51-0011-00-4 

279. 

119 

(15) 

Contindus Yarn Baling, Relaxing Setting & Winding 
Ma<;hine 

51-0006-00-0 

280. 

119 

(16) 

Fibre Opening and, Blending machine 

51-0010-008 

281. 

119 

(17) 

Raising/Brushing Machine 

51-0017-002 

282. 

119 

(18) 

Automatic Looms for Weaving Plan Plush Fabrics 
and Jacquard Plush Fabrics. 

51-0002-00-5 

283. 

119 

(19) 

Continuous Milling and Scouring machine. 

51-0005-00-4 

284. 

119 

(20) 

Carding Sets. 

51-00004-00-8 

285. 

120 

(21) 

Blender Defeltcr/Blendcr Defelter Red Breaker. 

51-0003-00-1 

286. 

120 

(22) 

Hydraulic Flat Paper Press for Finishing of Fabrics 
(Both continuous and non-continuous). 

51-0013-00-7 

287. 

120 

15(23) 

Stenter (Multilayer Vertical Stentor) v/ith or without 
heal setting mechanism. 

51-0028-00-4 

288. 

120 

(24) 

Hydraulic Flat Paper Press/Continouus Hydraulic 5]-00"2-00-0 

Flat Prpsr Press. 

289. 

120 

(25) 

Conversion Equipment for converting Shuttle Looms 
into Shuttloless Type 

51-0007:-00-7 

290. 

120 

(26) 

Muiti-ncedle Sowing: Machine 

51-0015-OO-x 

291. 

120 

(27) 

Overlasting Stitch Sewing machine for sewing selved- 
. ges of Fabrics. 

51-001^-6 

292. 

122 

24 

Machinery for Biootrio Lamp manufhoturo, the 
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293. 

122 

0) 

16 Hoad Caroiiset maohino for glass shells of OLS 
I.anipj 

28-0001-02-9 

294. 

123 

(14) 

Flare and Exhaust (glass) tubes cutting, glazing and 
diameters sorting machines. 

28-0010-01-x 

295. 

123 

(15) 

Machinery and equ’pment for the manufacture 
of Halogen Lamps (excluding ftimacesl 

28-0012-05-5 

296. 

123 

(16) 

Machinery and equ’pmcnt for the manufacture 
of Energy Saving Lamps having efficiency of 
lamps more than 60 lumens/Watt. 

28^002-03-9 

297. 

123 

(17) 

Leachin-wrie cutter. Detector Machine having capa¬ 
city 3,000 units per hour and above 

28-0012-02-0 

29S. 

m 

(19) 

High speed Rotary pinching machine of Halogen 
lamps/Dischargc tubes (Burner) 

28-0011-02-4 

2W. 

123 

(20) 

Rovrry pump £bi Discharge tube 

28-0014-01-5 

300. 

123 

(21) 

10-Fold rotary vacuum p imp 

28^01-01-0 

301. 

123 

(22) 

hodium Vfpaur Lamp discharge tube making 
equipment. 

28-0014-02-3 

302. 

123 

24(23) 

Automatic rotary aluminising unit 

23-0006-01-2 

303. 

123 

(24) 

Hrorizontal Ultrasonic diamond boring machine 

28-0012-01-2 

304. 

123 

(25) 

High Voltage spark erosion machine for drihing 
di imonds 

28-0011-03-2 

305. 

123 

(26) 

High Speed diamond, poiishing machine 

28-0011-01-6 

306. 

123 

(27) 

Machinery and equipment for the manufacture of 
Fluorescent lamps, Sodium vapour discharge 
lamps and mercury vrpoiu lamps (excluding 
furnaces). 

28-0012-04-7 

307. 

m 

26 

Mch'nery for writing instruments (Fountain Pens, 
Bill point pens, Seetch pens and the like): 


308. 

124 

(2) 

Automatic Machine ‘Pointomatic Type’ for manu¬ 
facture of Metallic Ballpen rcfll tips. 

30-0001-01-0 

309. 

125 

30 

Machinery for rnanufactiiro of forged hand tools, 
the following :— 


310. 

123 

(1) 

Horizontal Upset Forging Machine above 12 mm- 
bt.i capacity. 

52-0005-00-7 

311. 

125 

(2) 

Broroh sharpening machine for grinding broaches 
upto 250 mm dia. and 2000 mm length and equi^ 
ped with hydraulically operated cross slide for 
fli't broach grinder. 

52-0001-00-1 

312. 

123 

(3) 

Swaging Machine 

52-0010-00-0 

313. 

125 

(4) 

MuLi-spindle rotary table grinding and pollshiog 
machine 

52-A006-90-3 

314. 

125 

(5) 

Single spindle Die-sinking/Copy Milling Machine 52-0009-00-2 
with or without CNC with milling spindle dia. 

130 mm and above and minimum table load of 10 
tonnes. 

315. 

..125 

(6) 

Niclrel Chrome recovery plant (on Ion Exchange 
principle). 

52-0007-00- 

316. 

125 

30(7) 

Cross Wedge Rolling Machine for preforging ma¬ 
terial re-distribution. 

52-0004-00-0 

317. 

125 

(8) 

Centreless buff polishing machine for cylindrical 
shaped components. 

52-0002-00-8 
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318, 

125 


Rotary index multistation polishing machine, using 
bolts or buff polishing wheels. 

52-0008-00-6 

319. 

125 

(10) 

Cold bobbing press for making forging dies. 

52-0003-00-4 

320, 

126 

31 

Miscellaneous Items 


321. 

126 

(7) 

Heavy duly looms for weaving tyrecord fabric. 

60-0487-01-6 




APPENDIX 2 PART-B 





LIST OF RESTRICTED ITEMS 


322. 

127 

13 

Artificial plants, flowers and components thereof. 

34-0118-01-6 

323. 

127 

22 

Capacitor fluids—PCB type 

34-0214-03-1 

324. 

127 

30 

Concentrates of alcoholic beverages. 

34-0291-01-X 

325. 

129 

101 

Sanitary bathroom faucets 

34-1071-01-3 

326. 

129 

121 

VitaminD3. Vit.iinin E and its derivatives,mcnadions, 

34-1267-01-5 




menadione-sodium bisulphite and acote 
ineandione and Vitamin C. 


327. 

130 

136 

Single sided printed circuit boards. 

35-0406-01^ 




APPENDIX 3 





LIST OF LIMITED PERMISSIBLE ITEMS 


328. 

132 

97 

Catalysts, the following: 

(1) Catalysts made of platinum-Rhodium gauges. 

34-0232-01-3 




(2) Viiuadium Pentoxide Catalyst. 

34-0232-07-2 




(3) Low temperature and Itigb temperature carbon 

34-0232-02-1 




monoxide conversion catalyst 
(4) Methanation catalyst. 

34-0232-03-X 




(5) Primary naphtha reformation catalyst. 

34-0232-05-6 




(6) Primary gas reformation catalyst. 

34-0230-04-8 




(7) Secondary reformation catalyst. 

34-0232-06-4 




(8) Zinc-oxide do-sulphurisationcatalyst. 

34-0232-08-8 

329. 

133 

104 

Chemical additive for lubricating oils/fuels. 

34-0245-01-8 

330. 

133 

151 

Cypermelhnc Acid/Chloride/DVO. 

34-0321-01-6 

331. 

135 

187(69)(iii) 

Violet 

34-0711-81-9 

332. 

135 

193 

Ep'txy/Epoxidc re.sins other than for use in Electro- 

34-038.^-01-3 




nics Industry. 


333. 

136 

237 

Ibuprofen 

34-0506-04-0 

334. 

139 

381(ii) 

Magnetic ink required for Printing of Cheques by 

34-1001-01-5 




Security Printers. 


335. 

140 

395(ii)(4)(b) 

1,2-d'hydro-2, 2, 4, trimethyl quineline p.alyraerised. 

34-1042-01-3 

336. 

141 

436 

Terbutalin 

34-1198-01-3 

337. 

142 

483(21) 

Mist eliminator 

3.5-0043-01-9 

338. 

143 

496(b) 

Winding w'res, enamalled/Sup.ar enamelled Coppci / 35-0085-01 3 


Aluminium iipto 44 SWG including for Hermu- 
tically Sealed Compressor motors except self 
bondublc/self soldering type. 


339. 

144 

501 

C.ast iron, sleel/alloy steel grinding media and shots/ 
grits. 

35-9092-0 l-X 

340. 

145 

543 

Forged steel rolls (for industrial use) 

35-825401-X 

341. 

145 

5.53 

Industrial screens, all types. 

35-0288-01-1 

342. 

145 

554 

Industrial valves, all sizes, pressure ratings and mate¬ 
rials. the following: -- 
(i) Gate, globe and check valves. 

35-0290-05-9 

2130 a 1 / 88 —8 
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343. 

146 

587A 

344. 

149 

637(4)(i) 

345. 

149 

637(4)(ii) 

346. 

149 

637(4)(iii) 

347. 

149 

637(4)(iv) 

348. 

149 

637(9)(e) 

349. 

149 

637(9)(f) 

350. 

149 

637(1 l)(vi) 

351. 

149 

637(1 l)(vii) 

352. 

149 

637(1 l)(viii) 

353. 

149 

637(1 l)(ix) 

354. 

149 

$37(15) 

355. 

149 

637(17) 

356. 

149. 

637(18)(ii) 

357. 

149 

637(20) 

358. 

149 

637(29) 

359. 

149 

637(30) 

360. 

149 

637(31) 

361. 

149 

637(32) 

362. 

149 

637(33) 

363. 

149 

637(34) 

364 . 

149 

637(35) 


4 


5 


(ii) Non-retum valves 
(ifi) Diaphram valves 

(iv) Refliix valves 

(v) Ball valves 

(vi) Plug valves 

(vii) Safety & safety relief valves. 

(viii) Butterfly valves 

(ix) Control valves 

Plastic extruded/moulded/fabricated componants or 
products. 

Transmitter/Transrcceiver/Microphone. 

Ringer 
Hook switch 
Key pad 

Yoke rings for 20” Black & White TV sets. 

Hard ferrites, all types excluding these for pickup 
cartridges, stepper motors anS DC Micrometers. 
TBA 9^0 
Codec 44233 

CA 7607, CA7611, TA7611, KA2911, KA2916. 
CA3065, AN241, .GL 3281, LSC1008P, KA 2101. 

Permanent magnets (all types) excluding those re¬ 
quired for pick-up cartridge, stepper motor and 
DC Micrometers. 


35-0290-0F-7 

35-D290-04-0 

35-0290-B8-3 

35-0290-01-6 

35-0290-07-5 

35-0290-09-1 

35-0290-02-4 

35-0290-03-2 

35-0364-00-1 

38-0106-05-1 

3S-0106-04-3 

38-0106-02-7 

38-0106-B3-5 

38-0448-01-7 

38-0445-01-8 

38-0502-01-1 

38-0106-01-9 

38-0005-01-8 

38-0005-02-6 

38-0470-02-0 


Plastic parts (front and back covers only) for 51 cm. 38-8471-01-9 
screen size Black & White and Colour TV sets. 

Multilayer printed circuit boards upto 4 layers. 38-0470-01 -2 

Solid tungsten carbide and composite drills for PCB 38-0495-01-5 
manufacture. 


Quartz Crystals—all types. 38-0473-01-1 

Audio magnetic sound heads with c.i.f. fvalue upto 38-0005-03-4 
Rs. 18 per piece. 

D.C. Micrometers of voltage rating upto 13.5 volts 38-0218-01-0 
and upto 20 watts with c.i.f. value upto Rs. 20 per 
meter. 

Capacitors other than those covered under OGL, 38-0006-01-4 
Resisters other than those covered under Appendix 38-0482-01-0 
2 Part B and OGL. 


Uncoated/Non-metallised ceramic cores/rods 
carbon film/metal film resistors. 

Electron Tubes, the following 

(a) Magnetrons 7008, 5326. 

(b) Voltage regulators S 90/40/CV, 287, 85A2. 

(c) Transmitting 60,100, 1000,4000, 8438/400, 
250 CX. 

(d) Receiving Pentodes, 

EF91/CV5654, 

EL 84/CV4014. 

(e) Receiving Triodcs ECC 82, ECH 81 


for 38-0555-01-8 


38-0293-01-3 

38-0293-08-0 

38-0293-07-2 

38-0293-03-X 


38-0293-04-8 
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365. 149 637(36) 

366, 149 637(37) 


367. 150 638(2)(ii) 

368. 152 638(10)13 


369. 153 


370. 153 3 


4 


5 


(f) Numerical Indicator 38-0293'-0?-l 

ST 12C 

MF 3l0/fl5870 

(g) Rectifiers 3824/03a, EZ80, EZ81, CZ34, 2a, 38-0293-05-^ 

2a-l , 5a, 5a-l. 


(h) Thyratron 5544 38-0293-06-4 

Connectors, all typos including IC Sockets but cxclud- 38-0288-01 -6 
ir.g those covered under OGL 


Peripherals the follovring:— 

(i) Dot matrix printers. 

(ii) Floppy disc drive. 

(iii) Line printes upto 1000 LPM. 

(iv) Computer key boards. 

(v) Video display monitors/terminals. 
(vj) MICR encoders/Readcr sorter, 
(vii) Plotters, 

(viii) Digitiziers 
(ix) Graphic Terminals 


38-0470-05-5 

38-0470-06-3 

38-0470-08-X 

38-0470-03-9 

38-0470-11-X 

38-0470-09-0 

38-0470-10-1 

38-0470-04-7 

38-0470-07-1 


Lickcr-iii'Wiie 39-0053-01-5 

Hank Indie itors/Shift Counters for Combers/Lap 39-0057-01 -0 

Form.'rs/Ribbon Lap/Sliver Lap 


APPENDIX 3 PART B 

Non-alloy Steel Items . 53-0045-00-1 

1. Holps & strips of all grades of non-alloy steel 
in hardened and/or tempered condition to any 
finish. 

2. All grades of Iron/non-alloy steel wires'in any 
cros,s sectional shape, of which no cross sectional 
dimension is less than 20mm (36 SWG) in all 
plated/coated/uncoated condition to any finish 
but excluding ; 

(i) Wires coated with two or more district base 53-(X)04-00-3 
metallic coatings 

(ii) Dobbielattice/crimpcd/half round/anti flock/ 53-0002-00-0 

L-shaped/Z-sha ped/ring tra veller/floxiblc 

card clothing/binding/flat reed/comber 
nccdle/hosiery needle-wire for textile raachi- 
nery/industry. 

(iii) Wires coated with Aluminiuin/Niclel 53-0003-00-7 

(a) All grades of Cold-heading quality non- -53-0001-00-4 
alloy steel wire rods. 

(b) Rolled bars & rods in circular cross-section 53-0077-00-0 
above 210 mmdia. 

(c) Non-alloy steel bars and rods in rectangular 53-0070-00-6 
cross-section (flats) in sizes ranging from 8x40 

ram to 40:'.200 mm. 
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374. 153 

375. 153 


376. 153 
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(d) Non-alloy steel bars & rods in square cross- 53-0069-00-8 
section (squares) in sizes ranging from 8 x 8mm to 

25x25 mm 

(e) Forged bars & rods in circular cross-section 53-0040-00-X 
above 500 mm diameter. 

4 (a) Wide flats (of width 600 mm & more) and plates 53-0086-00-X 

conforming to API quality. 

(b) Wide Flats (of width 600 ram & more)/Platcs 53-0087-00-6 
in weldable structural quality non-alloy steel 
conforming to WSTE 36 and in thickness above 

8 ram. 

(c) Wide flats (of width 69^ mm and morc)/Plales 53-0085-00-3 
in weldable structural quality non alloy steel 
conforming to IS : 2062, 

(d) Plates of structural quality non-alloy steel 53-0073-00-5 
conforming to IS :.326 of width above 1500 mm 

5 (a) Cold rolled strips of width ^2mm and below of 53--0022-00-1 

all grades of non alloy steel. 

(b) Cold rolled high Carbon (Carbon 0.6% and 53-0021-00-5 
above by weight) non-alloy steel strips in 
iin hardened and/or 
unlempcrcd condition to any finish. 

6 All grade.s of non-alloy steel wires in any cross 
sectional shape, of which the large cross-sectional 

dimension is less than 26 SWG (0.46mm) in all 
plated/coated/uncoatcd conditions to any finish 
but excluding the following’ 

(i) Tyre bead wires 53-0013-00-2 

(ii) Dobbie latticc/crimped/hall-round/anliflock/ 53-0012-00-2 
L-shaiied/^-shaped/ ring traveller/flexible 

card clothing/binding/flatreed/comber'needle/ 
hosiery needle wires for textile machinej-y/ 
industry. 

(iii) Bright annealed/ha rdended and/or tempered 
wires. 

(iv) Wires coated/plated with tin/aluminium/ 
nickle/cadmium/chroraium/brass/bronZjc/ 
piastic/vinyl 

(v) Wires with two or more distinct base metal¬ 
lic alloy coatings. 

7. Tram tyres/whecls 

8. Wide flats (of width 600 mm & more)/Plates/ 
wide coils in all grades of boilcr/pressure vessel 
quality non-alloy steel in thickness 4,75 mra & 
above in hot rolled/cold rolled condition. 

9. Seconds and defectives/circles/cuttings of all 
flat rolled products in any shape/section/form in 
all coated/plated or uncoated condition not 
elsewhere classified, but excluding uncoated cold 
rolled sheets/coils/strips in sccoiids/defcclive 
condition of thiukiiess 0.27 mm and thinner 


53-001l-OO-X 
53-0014-00-9 

53-0010-00^3 

53-0082-00-4 

53-0084-00-7 

53-0078-00-7 
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377. 153 

10 

Billets/Bars & rods/rounds of resuJphurised (0.08% 
or more of sulphur) non-alloy free cutting steel 
vvith/without other elements but excluding leaded 
grades (containing 0.1 % or more of lead in the 
same composition) 

53-0017-00-8 

378. ] .54 11 

Alloy Steel Itenn 

•Bars & Rods/Wire rods of leaded (containing 0.1 
or more but less than 0.4% of load) non-alloy 
free cutting steel with or without other elements 
in the same composition. 

53-0016-00-1 

379, 154 

12 

High speed steel (non-cobalt grades) wire-rods of 
3.5 mm to 120mmdia. 

37-0024-02-8 

380. 154 

13 

High speed steel (non-cobalt grades) rounds, bars 
and rods to any finish in cross-sectional dimensions 
of 6,0 mm to 120 mm dia. 

37-0024-01 X 

381. 154 

14 

High speed steel (non-cobalt grade) blooms/billets/ 
slabs and sheet bars. 

37-0023-02-1 

382. 154 

15 

Alloy steel wires in all grades other than stainless 
steel in any cross-scctional shape of which no 
cross-sectional dimensions is less than 0.39 mm 
(30 SWG) in all plated/coated/uncoated condition 
to any finish but excluding; 

(a) Hosiery needle wires 

(b) Wires in ground finished conditions 

37-0013-03-4 

37-0013-04-2 

383, 

16 

CRGO silicon-clectrical steel shects/wide coils/ 
strip> of specification M 4 .and M2H 

37-0019-02-4 

384. 154 

17 

All grades of stainless steel wires in any cross- 
sectional shape of which no cross-sectional 
dimension is less than 30 SWG (0.31 mm) 
in all coated/plated/uncoated condition to any 
finish but excluding copper/tin/bronZe coated/ 
plated condition. 

37-0001-06-0 

385. 154 

18 

Cold heading quality alloy steel wire rods in all 
grades (excluding stainless .steel) 

37-0018-01-X 

386. 154 

19 

All grades of stainless steel plates of thickness above 
12 mm and/or width 1.40 metres in any finish. 

37-0001-04-4 

387. 154 

20 

All grades of alloy steel sheets/strips/wide-coils 
whether in hot rolled/cold rolled or coated/ 
coated/unooated condition to any finish but 
excluding stainless/high specd/silicon electrical 
steel grades 

37-0001-03-6 

388. 154 

21 

Cold rolled stainless steel strips to AlSi 304 grade 
and in thickness less than 0,3 mm for manufacture 
of capillary tubes. 

37-0019-1-6 

389, 154 

22 

All grades of alloy steel platcs/widc-fiafs whether 
hot rolled/cold rolled or coated/uncoated in any 
finish but excluding in stainlcss/high speed/ 
silicon electrical steel grades. 

37-0001-02-8 

390. 154 

23 

High speed steel (cobalt grades) as under; 

(i) Roimds/bars & rods cross-scctional dimensions 
of 6 5 mm to 120mm in any finish 

(ii) Blooms /billets/slabs and sheet bars 

37-0030-02-8 

37-00.30 4>1-X 


37-00.10 
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391, 

154 

24 

Forged/roUcd alloy steel for dii'-blocks (including 

37-0919-18-5 




Die blocks) in circular/fectangular/square cross 
sections. 


392, 

154 

25 

Bars & Rods/RoUnds of all grades of alloy steel but 





e.xicluding the following:— 

(i) Rounds/Bars & Rods of stuinless/high speed 
steel/leaded (containing 0.4% or more load) alloy 
free cutting steel with/without other elements in 
the same composition. 

37-0017-03-X 




(ii) Bars & rods of high carbon low chromium 

37-0017-01-3 




(carbon 8.6 %& more and chromium less than 1 %) 
alloy steel for engineers files & rasps. 





(iii) Hallow drill bars & rods Ferro-alloys (all 

37-0017-02-1 




grades) 


393, 

154 

27 

Ferro alloys in all forms including powder form as 





under :— 





(a) Ferro silicon excluding atomised ferro silicon. 

40-0001-06-3 




(b) Ferro chrome 

40-0001-04-7 




(c) Silico manganese 

40-0001-12-8 




(d) Silco chrome 

40-0001-11~X 




(e) Ferro molybdenum 

40-OQQ1-05-5 




(f) Ferro vanadium 

40-0001-08-X 




(g) Ferro tungsten 

40-0001-07-1 




(h) Ferro-columbium/niobium 

40-0001-09-8 




(i) Fcrro-Silico Magnesium 

40-0001-10-1 

394. 

154 

28 

(i) Ferro titanium in all grades/forms (including 
powders) 

40-0015^2-1 

395. 



(ii) Ferro manganese excluding the grades with 

40-0015-01-3 




carbon less than 0.1 % 





APPENDIX 4 


396. 

155 

1 

Pressure vessles 

60-075Q-02-7 

397. 

155 


Heat Exchangers 

60-0485-01-3 

398. 

155 

3 

Centrifuges and Industrial Separators 

60~0208-01-X 

399. 

155 

4 

Mixer 

60-0633-01-2 

400. 

155 

5 

Reactors 

60-0805-05-0 

401. 

155 

6 

Distillation Columns 

60-0312-01-1 

402. 

155 

7 

Kilns and Mills 

60-0540-01-4 

403. 

155 

8 

Suppliers of Capital Goods against specific orders 





from the following industries:— 

(i) Fertilisers 

60-0911-06-3 




(ii) Drugs and Pharmaceuticals Industries 

60-0911-05-5 




(iii) Petrochemicals and Refineries 

60-0911-09-8 




(iv) Organic Chemicals 

60-0911-08-X 




(v) Nuclear projects (including Heavy Water) 

60-0911-07-1 




(vi) Dairy 

60-0911-04-7 




(vii) Cement Projects 

60-0911-03-9 




(viii) Steel projects 

60-0911-10-I 




(ix) Aluminium Projects 

60-0911-02-0 
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404. 157 35 


405. 157 36 


4 

APPENDIX 5 PART A 

Noa-Alloy steel items (all grades) Ingots/scmi- 
fiaished, produts/bars & rods, hot rolled, in irre¬ 
gularly wound coils/othcr bars & rods/angles/ 
shapes & scctions/rolled sheet/piling sections of 
all grades of non-alloy steel bat excluding the 
following:— 

(i) Cold heading quality wire rods 

(ii) (a) Re-sulphurized non-alloy free cutting steel 

billets/bars and rods/rounds 
(b) leaded non-alloy free cutting steel bars and 
rods/wirc rods/rounds 

(iii) Non-alloy steel bars & rods in rectangular cross 
section (flats) in sizes ranging from 8 x 40 mm to 
40 X 200mm 

(iv) Non-alloy steel bars and rods in square cross- 
section (squares) in sizes ranging from 8x8min 
to 25x25miTi 

(v) forging quality steel billets/bars and rods 

(vi) Billets/rounds for seamless steel tube 

(vii) Wide flange beams (flange width exceeds 0.66 
times the nominal height of the beam or equals 
30amm or more) of all grades of structural qua¬ 
lity non-alloy steel 

(viii) Tea Section 

fix) Rolled/forged bars & rods of circular cross 
section 

(x) Hollow drills bars & rods 

(xi) Profile section/bars & rods of non alloy steel 
(carbon 0.25% or more) for engineers files/ 
rasps 

Flat-rolled products of all grades of non-alloy steel 
either in straight length or in coils in all condition 
of supply whether hot-rollcd/cold-rolled/coated/ 
Urtcoated/plain/comigated : whether or not heat 
treated but excluding the following ; 

(i) API quality non-alloy steel wide-fiats (of width 
600mm and more) / plates 

(ii) Weldable quality non-alloy structural steel (con¬ 
forming to WSTE 36) wide-flats 600mm and 
more)/platos 

(iii) Weldable qualitynOD-alloy structural steel (con¬ 
forming to IS ; 2062) wide flats (of width 600mm 
& more)/plates 

(iv) Non-alloy structural steel (conforming to IS : 
226) plates above 1500mm width 

(v) Wide-flats (of width 600mni & morc)/plates of 
ship building quality non-alloy steel conforming 
to Floyds grades B/C/D/E for ship-building/ 
repairing purposes 


5 


53-0057-00-X 

53-11049-00-7 


53-0058-006 

53-0052-00-8 


53-0056-00-3 


53-0048-00-0 

53-0050-00-5 

53-0055-00-7 


53-0054-00-0 

53-0047-00-4 

53-0051-00-1 

53-0053-00-4 


53-00-29—00 6 
53-0037-00-9 


53-0026-00-7 


53-0035-00-6 

53-0038-00-5 
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(vi) Platcs/wide-flats (width 600min or more)/wide 
coils of boiler/prcssure vessels quality 

(vii) Shects/strips/wide-coils coated/laminated with 
thermosetting paints/thermoplastics (excluding 
with strippable filmcoating) 

(vlii) Cold rolled steel strips of width 12mm and below 

(ix) Cold rolled high carbon (carbon 0.6 % and above 
by weight) non-alloy steel strips in un-hardened 
and/or untempered condition 

(x) Copper coated/plated cold rolled low carbon 
(carbon less than 0.25% by weight) non-alloy 
steel strips for manufacture of Bundy Tubes 

406. 157 (xi) Hoops and strips of all grades of noo-alloy steel 

in hardened and/or tempered condition to any 
finish 

(Xii) HR Coils conforming to specification IS ; 10748, 
Or. r 

(xiii) Non-alloy steel wiLh carbon less than 0.6% 
Unooated cold rolled coils/sheets/strips of thick¬ 
ness 0,27mm and thinner as per IS : 513 or equi¬ 
valent 


407. 

157 

38 

Chromium oxide/chromium & Chromium oXide 
plated/coated flat rolled products of all grades of 
noii-aUoy steel (marketed as Tin free steel) in any 
finish ■ 

408. 

158 

39 

Zinc/Zinc-Aluminium alloy/Alumituum plated/ 

coated (whether on single side or both) flat-rolled 
products of all grades of non-alloy steel whether 
plain OF corrugated in any form 

409. 

158 

40 

Tin coatcd/plated flat-rolled products of non-alloy 
steel (marketed as Tinplate) in any finish 

Alloy Steel (all grades) 


410. 

158 

41 

Flat-rolled products of all grades of silicon-electrical 
steel whether in straight length or in coils in all 
conditions of supply including those folded in any 
shape but excluding CRGO electrical steel sheets/ 
widc-coils/strips of specifications M4 and M2H 

411. 

158 

42 

Ingots/semi-flnishod products/angles/shapes & sec¬ 
tions rolled sheets/filing sections in all grades of 
stainless steel but excluding rounds 

412 

158 

43 

Hot rolled bars & rods in irregirlarly wound toils in 
all grades or stainless steel 

413. 

158 

44 

Second and defectives/circles/cuttmgs ot all products 
of all grades of alloy steel (including stainless steel) 
in all coated/plated'or uncoated condition in any 
form/section/size/category 

414. 

158 

45 

Re-rollable scrap of all grades of alloy steel including 
stainless steel 

415. 

158 

46 

Ingots/semi-finished products of all grades of alloy 


steel excluding, in stainless and high speed steel 
grades 


[PavtI— Sec. 1] 
5 

53-0039-00-1 

53-0036-00-2 

53-0031-00-0 

53-0030-00-1 

53-0032-00-7 

53-0033-00-3 

53~OQ28-Oa-X 

53-0034-00-X 

53-0020-00-9 

53-0089-00-9 

53-0080-00-1 

57-0019-03-2 

37-0037-02-2 

37-0030-06-0 

37-0041-03-8 

37-004I-02-X 
37-0037-4)1-4 
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416. 158 47 Hot rolled, bars and rods, in irregularly wound coils 

of all grades of alloy steel but excluding; 

(a) Wire rods for wires to IS 4454 (part HI) 

(b) Non-cobalt grade high speed steel wire rods 

(c) Leaded (containing 0,4% or naore of lead) alloy 
free cutting steel wire rods with or without other 
elements in the same specification. 

417. 158 48 Flat-rolled products of all grades of stainless steel 

whether in straight length or in coils in all condition 
of supply (including those folder in any shape) but 
excluding the following;— 

(i) Cold rolled, strips in coils of width 5,00mm — 
22.400nim and thickness 0.10—0,13mm for razor 
blades 

418. 158 (ii) Siaiiile ss steel strips/llals conforming to AIST 

303 and 304 in width below 51mm and in thick¬ 
ness below 10mm for manufacture of watch 
cases 

(iii) Stainless steel strips conforming to AlSl 304 and 
316 in width below 51mm and in thickness below 
0,4mm for manufacture of pen nibs 

(iv) Stainless steel strips conforming to AISI 304 in 
thickness 0,233 to 0.314mm and width 75mm 
max. for manufacture of watch strap 

(v) Stainless steel plates of thickness above 12mm 
and/or width above 1.40 metre 

(vi) Stainless steel strips to AlSf 304 grade less than 
0.3mm thickness for raanufacture of capillary 
tubes 


Steel Authority of India Ltd, (SAIL) 


419. 158 

49 

HR coils conforming to specification IS : 10748, 
Gr, I 

APPENDIX 5 PART B 

420. 159 

1(9) 

LPG 

APPENDIX 6, List 2 

421, 176 

1. 

Absorbable Sterile Geltain with H'tcmost;itic 
effects (SPON-GOSTAN) 

422. .176 

2. 

Australia Antigen Bia Kit 

423. 176' 

3. 

Cardiovascular special instruments, the follo¬ 
wing;— 

(i) Coronary Perfusion Cannulac 

(ii) Electrical or Gas Operated Sternal Cutter 
(iii) High Pressure Slop,Cocks and Connectors 

for pressure recording 

424. 176 

4 

Compressed Air Breathing Apparatus and other 
breathing equipment. 

425, 176 

6 

Pace-maker pulse generator Permanent and Tempo¬ 
rary, Leads, Introducer Kit, and Pacing system 
Analyser. 

426, 176 

7 

7. Programmer for pacemaker. 

2180 Gl/!>8.~9 




37-4)030-09^5 

37-0030-08-7 

37-0030-07-9 


37-0019-09-1 


37-0019-08-3 


37-0019-05-9 


37-0019-06-7 


37-0019-04-0 

37-0019-07-5 


60-0496-01-5 


410013 01-3 


60- 0033-01 - 5 


60-01 32-01 - .3 


60-0199-01■0 
60-01 99-4)2 -9 
60-0199-03. -7 

60-0241-01-7 


60-0682-01-3 


60-0755-02-9 
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427. 176 8 

Ancillaries for Blood Component Therapy required 
for the treatment of cancer, namely, Y Type blood 
solution rccipieht set. Transfer pack 1000 ml. and 
300ml., Butterfly needl G. Infusion set, Disposable 
herasis bowl 225 ml. and 373 ml.; Hyroxy ethyl 
starch solution (Plasma sterile), Wasting harness 
with by-pass; and waste bags. 

60-0091-01-5 

428. 176 9 

Manual skin grafting knives and its disposable 
blades. 

60-0573-01-X 

429. 176 10 

Electric Dermatome (Skin grafting knife) Electrically 
operated (Mains battery powered) and its dispos¬ 
able knife blades. 

60-0.348-01-6 

430. 176 11 

Air driven dermatome (.skin grafting knives) opera¬ 
ted on compressed air and its di.sposable knife 
blades. 

60-0056-01-5 

431. 176 12 

Meshgraft dermatome for expenduig skin grafts, 
disposable meshgraft carriers for the above. 

60-0614-01-8 

432. 176 27 

Hcmaflltration instrument/Haemodialysers and 
accessories/spares thereof. 



(i) Arterial and Venus Shunts 

60-0488-01-2 


(ii) Artcrio-Venus Fistula Needle 

60-0488-20-9 

177 

(iii) Artery and Venus Blood tubing occulxtding 
forceps 

60-0488-02-0 


(iv) Aftiflcial Kidney coil 

60-0488-03-9 


(v) Artificial Kidney Membranes 

60-0488-04-7 


fvi) Blood pressure monitor line 

60-0488-05-5■ 


(vii) Etched Telfon connections and vessel tips 

60-0488-07-1 


(viii) Dialysis Conductivity meter 

60-0488-06-3 


(ix) Femoral cathjter and femoral guide wire 

60-0488-08-x 


(x) Femoral Catheterization needles 

60-0488-09-8 


(xi) Flow meter and spare parts 

60-0488-10-1 


(xii) Heater 220 Volts 

60-0488-11-x 


(xiii) Infusion Pumps and blood pumps 

60-0488-12-8 


(xiv) Inlet arterial set 

60-0488-13-6 


(xv) Kidney Holders 

60-0488-14-4 


(xvi) Mercoid Control 

60-0488-15-2 


(xvii) Outlet Venous set 

60-0488-16-0 


(xviii) Peritonial Dialysis catheter 

60-0488-17-9 


(xix) Peritorial Dialysis sets 

60-0488-18-7 


(xx) Pressure Monitors 

60-0488-19-5 


(xxi) Spare parts of Blood Roller Pumps 

60-0488-21-7 


(xxii) Spare parts of coiled Kidney Pumps Tank Unit 

60-0488-22-5 


(xxiii) Teflon tubing (non-toxic) 

60-0488-23-3 


(xxiv) Ties-Various types 

60-0448-24-1 


fxxv) Tygon tubing (Non-Toxic) 

60-0488-25-x 


(xxvi) Venipuncture Control System and needles. 

60-0488-26-8 
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433. 

178 

63. 


Automatic Straw Filling and Scaling Machine 

60-0139-01-8 

434. 

178 

64. 


Automatic Printing Machine 

60-0137-01-5 

335. 

178 

65. 


Programmed Biological Freezer 

60-0755-01-0 

436. 

187 

66. 


Automatic Semen Analyser 

66-0138-01-1 

437. 

178 

67. 


Photometer for Semen Analysis 

60-0701-01-8 

438, 

178 

68. 


Semen Straws-French Medium and Mini 

60-0853-01-2 

439, 

178 

69. 


Ovuchcck Pregnancy Detecting Kit 

60-0678-02-4 

440. 

179 

70, 


Freeze Drier 

60-0440-01-X 

441. 

179 

71. 


Tuberculin Syringe 

60-0956-01-6 

442. 

179 

73, 


Intensive Care servo-controlled incubator 

60;0529-01-0 

443. 

179 

74, 


Liquid Nitrogen Plant with spares and accessories 
upto 10 litres/hour capacity. 

60-0556-02-6 

444. 

179 

75. 


Open Infant Care System with servo-control 

60-0658-02-3 

445, 

179 

76. 


Oxygen Analyser. 

60-0678-04-0 

446. 

179 

77. 


Apnea Monitor. 

60-0099-02-4 

447. 

179 

78. 


Heart Rate and Respiratory Rate Monitor. 

60-0484-01-7 

448, 

179 

79. 


Multiple Vital sign. Monitor with Oscillograph. 

60-0642-01- 1 

449. 

179 

80. 


Non-invasivc continuous BFP Monitor. 

60-0653-03-X 

450. 

179 

81. 


Transcutaneous Oxygen Monitor. 

60-0952-03-7 

451. 

179 

82. 


Nebulized Humidifier. 

60-0647-01-3 

452. 

179 

83. 


Umbilical venous and arterial. 

60-0971-03-1 

453. 

179 

84. 


Neonatal venflons. 

60-0647-03-X 

454. 

179 

85. 


Filter Cartridge of Filter Self Rescuer. 

60-0411-03-6 

455. 

179 

86. 


Hyper-Baric Oxygen Chamber—accessories and spares 

60-0513-01-7 

456. 

179 

87. 


Tubing for monitoring pressure. 

60-0956-02-4 

457. 

179 

88. 


Ventilator used with anaesthesia apparatus. 

60-0980-01-4 

458. 

179 

89, 


Traccostomy Tube of plain PVC, Low pressure 

60-0951-02-2 

459 

179 



PVC, Red Rubber Plain, and Red Rubber Cuffed, 


460. 

179 

90. 


Epidural Catheters. 

60-0403-01-7 

461. 

179 

91. 


Various Types of Cardiac-Catheters including 
baloon tipped deblc lumau and thcremodilution 
catheter and PTCA Catheters. 

60-0978-01-X 

462. 

179 

92. 


Disposable and non-disposable canulac for Aorta 
Venae Carac and similar veins and blood vessels 

60-0311-04-X 





and cannulae for intracorporal spaces. 


463. 

179 

93. 


Computerised axial tomography scanner. 

60-0243-01-X 

464. 

179 

94. 


Urological X-ray examination table. 

60-0971-10-4 

465. 

179 

95. 


Bipolar angiography equipment. 

60-0157-02-4 

466. 

179 

96. 


Surgical laser. 

60-0913-01-5 

467. 

179 

97. 


Elcc tronm icroscope. 

60-0354-01-6 

468. 

179 

98. 


Nuclear magnetic resonance scanner. 

60-0684-03-6 

469, 

179 

99. 


l.Aner accelerator (X-ray for cancer therapy). 

60-0556-01-8 
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470. 

179 

100, 

Computerised ultrasound imaging body sector scanner. 

60-0243-03-6 

471. 

179 

101. 

Rotary Microtome. 

60-0825-02-7 

472, 

179 

102. 

Sodium and Potasium Analyser. 

60-0876-01-2 

473. 

179 

103. 

Bilirubinametf r. 

60-0153-02- 9 

474, 

179 

104, 

Digital Pan Micro Analytical Baluiicc, 

60-0311-02-3 

475. 

179 

105. 

Fluorescent Microscope. 

60-0420-4)1-9 

476. 

179 

106. 

Phase Cojitrasl Microscope; 

60^0695-02-6 

477. 

179 

107. 

Auto Atialsyer for Biochemical Investigator Authoma- 
tic printer. 

60-0132-02-1 

478. 

179 

108. 

Photometric Auto Analyser 

60-0701-02-6 

479. 

179 

109, 

Inverted Microstope. 

60-0533-01-8 

480. 

179 

no. 

Coagulomctcr. 

60-0228-01-0 

481. 

179 

111. 

.Amino Acid Analyser, 

60-0089-01-0 

482. 

179 

112, 

Darec Gromol Illuminator and Microscope. 

60-0277-01-1 

483. 

179 

113. 

Dcnsitonomeler. 

60-0277-06-2 

484. 

179 

114. 

Tissue Processor. 

60-0948-01-3 

OC 

179 

115. 

Paediatric Eeotnatal Laryngoscrope. 

60-0684-02-4 

486. 

179 

116, 

Resuscitator. 

60-0288-02-8 

487. 

179 

117, 

02 blenders. 

60-0001-01-6 

488. 

179 

118, 

Reinforced corrugated tubing. 

60-0821-01-3 

489. 

179 

119, 

Gas Failure alarms. 

60-044701-4 

490. 

180 

120. 

Ultrasonic Nebulisors 

60-0970-01-9 

491. 

180 

121, 

Heat Nebulisers. 

604)485-02-1 

492, 

180 

122, 

Local analgestic-spray 

60-0558-03-7 

493. 

180 

123, 

No-febreathing valves. 

60-0653-05-6 

494. 

1.80 

124. 

Rthylene sterilisers (Gas). 

60-0827-02-X 

495. 

180 

125, 

High Pressure, pulsing, flectroi ic controlled auto¬ 
claves, 

60-0493-02-4 

496. 

180 

126. 

Air ether anaesthesia appanus. 

60-0056-02-3 

497, 

180 

127. 

Hypothermia machhic. 

60-0513-02-5 

498. 

180 

128, 

Respirorrietcr. 

60-0822-01-X 

499. 

180 

129, 

Pulmonary Function Test machine. 

60-0781-01-1 

500. 

180 

130. 

Capnograph—CO^ meter, blood gas CO^ meter Gas 
to Gas. 

60-0184-03-X 

501. 

180 

131. 

Oxygen Blending, 

60-0678-05-9 

502. 

180 

132. 

Paediatric Anaesthesia set. 

60-0684-01-6 

503. 

180 

133, 

Caucy Proof Cardioscop.-s with memory 

60-0202-01-1 

504. 

180 

134. 

Multichannel Cardioscopcs, monitors. 

60-0640-02r-7 

505. 

180 

135. 

Docsmelcr (Farmer) 

60-0312-05-4 

506. 

180 

136. 

Polyetyerene Phantoms. 

60-0732-01-0 

507. 

180 

137, 

Water Phantom. 

60-0988-01-5 

508, 

180 

138. 

Mould room equipment (inoUnJing styrofoam gutter) 

60-0635-01-5 

509. 

180 

139. 

Radiation Field analyser. 

60-0798-01-1 

510. 

180 

140, 

Sui'Very Equipment (including neutron minitor) 

60-091701-0 

511. 

180 

141. 

Densitometer for film & Densitometry 

60-0277-05-4 

512. 

180 

142. 

TLD (for internal Dcsimentry) 

60-0949-01-X 

513. 

180 

143. 

Isotope r.ilibi'ator. 

60-0535-01-0 

514. 

180 

144. 

Whole body Human Phantom 

60-1002-01-6 
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515. 

180 

145 

Digital substraction Agniography 

60-0311-03-1 

516. 

180 

146 

Agiiioscope for caronary Agniography. 

60-0091-02-3 

517. 

180 

147 

Ultrasonograh. 

60-0971-01-5 

518. 

180 

148 

Xeoradiographic equipment. 

60-1018-0,1-X 

519. 

180 

149 

Echo-card iography. 

60-0340-01-5 

520. 

180 

150 

Nuclear Magnetic resonance. 

60-0654-04-4 

521. 

180 

151 

LTrclogical X-ray Examination N Unit. 

60-0971-094) 

522. 

180 

152 

Pressure-injector with rapid serial changing unit. 

60-07514)1-5 

523. 

180 

153 

Cobalt tcletherapy units and accessories. 

60-0228-02-9 

524. 

180 

154 

Simulator. 

60-0861-01-5 

525. 

180 

155 

Treatment planning system with cat-scan. 

60-0955-01-X 

526. 

180 

r56 

Deep X-ray therapy units and accessories. 

60-02774)4-6 

527. 

180 

157 

Superficial Therapy units and accessories. 

60-09114)1-2 

528. 

180 

158 

Brachy therapy units with accessories 

60-0165-01-9 

529. 

130 

159 

Gamma Camera with accessories 

60-0445-01-1 

530. 

180 

160 

Medical Spectrometer (double beam) 

60-06124)1-5 

531. 

180 

161 

Computerised Treadmill. 

604)243-02-8 

532. 

180 

162 

Bicycle ergometer. 

604)1534)1-0 

533. 

180 

163 

Vector Cardiograph 

60-09794)1-6 

534. 

180 

164 

Polygraph 

604)728-01-3 

535. 

180 

165 

Pressure transducer and pessure amplifiers. 

604)7504)1-9 

536. 

180 

166 

Multichannel Cardiac Monitory system with central 
Monitoring unit. 

60-0640-01-9 

537. 

180 

167 

Photocardiographians stylolic time interval equip¬ 
ment. 

60-0699-01-3 

538. 

180 

168 

Microproccesed biochemical analyser for enzymes 
and drug level. 

60-0627-01-2 

539. 

180 

169 

Tonometer. 

60-0951-0E4 

540. 

810 

170 

Photo-coaguutor. 

60-0698-06-8 

541. 

180 

171 

Laparoscopes. 

60-0546-01-2 

542. 

180 

172 

Lithotone. 

604)5584)2-9 

543. 

180 

173 

Paed ial r ic resectorscopcs/rcprcc to scope s 

604)684-03-2 

544. 

180 

174 

Peritoneoscopes. 

60-0694-01-1 

545. 

180 

175 

Extracorporal Lithotripton. 

60-0407-11~X 

546. 

180 

176 

Calibrated thermo compensated/thermostabilised ancs- 60-0183-01-' 
thetic vaporiser. 

547. 

180 

177 

Foetal Monitor with spares 

604)4324)1-8 

548. 

181 

178 

Bipolar Congulator and Forcepts, 

604)157-03-2 

549. 

181 

179 

Eohoancephalography equipment. 

60-0340433-1 

550. 

181 

180 

Doppler Carotid X Scanner. 

60-0314-01-4 

551. 

181 

181 

CUSA (Cooper Kitrasonic Surgical Aspirator) 

60-0271-01-3 

552. 

181 

182 

Intra Cranial Pressure monitoring equipment. 

60-0529-03-7 

553. 

181 

183 

Cranitoine (Pneumatic and Electric equivalent) and 
Drills, 

604)256-01^ 

554. 

181 

184 

Electromyography. 

604)353-02-8 

555. 

181 

185 

Cryo Surgery Equipment, 

60-02704)1-7 

556. 

181 

186 

Trans-cutaneous nerve simulator. 

60-0952-01-0 
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557. 

181 

187 

Filters for extra corporeal circulation. 

60-0411-04-4 

558. 

181 

188 

Cardiostomy reservoirs of various types. 

60-019I-0I-X 

569. 

181 

189 

Biological valves. 

60-0157-01-6 

560. 

181 

190 

RIA Enzyme linked Immujioabsorbent Assay. 

60-0823-02-4 

561, 

181 

191 

PET Scanner. 

60-0695-01-8 

562. 

181 

192 

High powered X-ray unit with special attachments 60-0493-01-6 

for paediatric patients, image intesificr. T.V. system 
and Cut film camera. 

563. 

181 

193 

Automatic Blood Cell Counter 10 Parameter (Hb, Hct 60-0135-01-2 
PCV, MCV, MC. MCHC, TEC, Platelet, DLCJ 
size distribmitfn of particles. 

564, 

181 

194 

Multi Channel recorder for cardiac electrophysiology 
with computerised analysis system induing facili¬ 
ties for memory. 

60-0629-01-0 

565. 

181 

195 

Equipment for computrised intraoperative mapping 
system. 

60-0403-03-3 

566. 

181 

196 

Operating microscope for coronary artery surgery 

60-0658-03-1 

567. 

181 

197 

Coulter 

60-0255-01-8 

568. 

181 

198 

Echo-machine. 

60-0340-02-3 

569. 

181 

199 

Maquet Operating Table. 

60-0573-02-8 

570. 

181 

200 

ALM Operating Lamps. 

60-0084-01-9 

571. 

181 

201 

Immunoflouresence Microscope with or without 
attached photomicrography set. 

50-0513-03-3 

572. 

181 

202 

Cryostat. 

60-0270-02-5 

573. 

181, 

203 

Thermodyne 

60-0951-01-9 

574. 

181 

204 

Ultramicrotome 

60-0969-01-0 

575. 

181 

205 

Memography Unit 

60-0613-01-1 

576. 

181 

206 

Deep theraphy Unit. 

60-0277-03-8 

577. 

181 

207 

Cardio-technograph 

60-0190-01-3 

578. 

181 

208 

Fibrescope 

60-0411-01-X 

579- 

181 

209 

High Speed Steriliser 

60-0494-01-2 

580. 

181 

210 

Lung Function test machines. 

60-0565-01-7 

581. 

181 

211 

Broncho-Fcbroscopc. 

60-0166-01-5 

582. 

181 

212 

Fibro-optic Eiidcscope & Colonoscope. 

60-0411-02-8 

583. 

283 

213 

Intensive Car Servo-controlled incubator. 

60-0529-02-9 

584. 

181 

214 

Open Infant Care System with Servo-control 

60-0658-01-5 

585. 

181 

215 

Oxygen Analyser. 

60-0678-03-2 

586. 

181 

216 

Apena Monitor. 

60-0099-01-6 

587. 

181 

217 

Heart Rate and Respiratory Rate Monitor. 

60-0484-02-5 

588. 

181 

218 

Multiple Vital Sign Monitor with Oscillogtaph 

60-0642-02-x 

589. 

181 

219 

Non-invasive continuous BP Monitor. 

60-0653-04-8 

590. 

181 

220 

Transcutaneous Oxygen Monitor. 

60-0952-02-9 

591. 

181 

221 

Nebulized Humidifier. 

60-0647-02-1 

592, 

181 

22”* 

Umbilical venous and artciial. 

60-0971-04-X 
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59.1. 

181 

213 


Neonatal venfloans. 

60-0647-04-8 

594. 

181 

224 


Wearable or portable seif lontained breathing iv- 
susriiation equipment or us: in area witn 1o\ie and 
dangerous or explosives. 

6b .0993-01-() 

595. 

181 

225 


Instruments and implants including self curing acrylic 
bone Cement for replacement and bonding of hips, 
knee and oth-er joints for severely crippled and 
handicapped. 

60-0522-01-6 

5 %. 

181 

226 


Blood cel separators. 

60-0163-01 -6 

597. 

182 

228 


Slcridra pe. 

60 -0902-01 -3 

598. 

182 

230 [il 


Folding wheel chairs with detachable arms and foot- 

6',) -0932-04 -4 


rcsis. 

—Spici.tl light whcv^l chairs for easy handling ansi 
>ps'iits man. 

—motorised wheel chairs. 

—special purpose for stairs climbing standing for 
tcraplegics and paraplegic workers. 


599. 

182 

2.30(2) 

incantinence aids like non*allergic silUcron Medical 
Adhesives sprays. 

—button adjusters for condom urinals. 

—Urinal legs bags with valves for easy eptying. 

60-0932-05-2 

600. 

182 

230(3) 

Aids for disabled like folding walking frames. 

60-0932-0 l-X 

601. 

182 

230(4) 

Aids to c.Kteud reach to pick up small items (with 
small magnet pick up). 

60 0932 02-8 

602. 

182 

230(5) 

Siieciulised iixtuies for orthopaedic a ltd spa.stic. 
tetraplegics for manoeuveiing dexterity to 
fingers and writs. 

60-0932-06-0 

603, 

182 

2.30(6) 

Turning feds for prevention of pressure sores. 

60-0932-07 9 

604. 

182 

2.30f7) 

F.mulsion cushions for tetraplegias and working para¬ 
plegics to avoid pressure sores. 

60-0932-03-6 

60.5. 

182 

231 

Disposable Monitoring Electrodes to use with the 
monitoring macliine for diagnosing heart disea-c. 

60 0311 -05- 8 

606. 

182 

232 

Patient cable & patient leads to use for diagnosing 
heart disease. 

60-0652-01- 9 

607. 

182 

233 

Portable intermittent traction machines. 

60 0739-01-5 

608. 

182 

234 

Arljlicial electronics larynx instruments. 

60-0127-01-x 

609. 

182 

235 

Burn therapy dressing soaked in protective Jcl. 

60-0171-01 9 

610. 

182 

236 

Operating .set for Per-cutaenous Nephrastomy and 
Per-cutancous temoval of Kidney stones with conti¬ 
nuous Iriigniion and suction with Sultrasnnic liiho 
rite. 

60-0658-04-x 

611. 

182 

237 

Cystoscope. 

60-0275-01-9 
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APPENDIX 6 LIST 3. 


612. 

183 

1 

AntiC'Caacer Drug^, the following : 





(i) Aminoglutochcmrdc 

43-0011-02-7 




(ii) Carmistiiie (BPNU) Injection 

43-0013-03-5 




(iii) Cis-Plantinum Injectidn 

43-0013-04-3 




fiv) Cyclophosphamide Tablets and Cyclo-phospha- 

43-0013-05-1 




mide for Injection 





fv) Dacarbazine Injection 

43-0013-06-x 




(vi) Eteposide Capsules/Injecfion 

43-0013-07-8 




(vii) 5-Fluroaacil Capsules and Tiycction 

43-0013-01-9 




(viii) Florafur Injection and Capsules. 

43-0013-08-6 




(ix) Indium (III) in Bleemycin Injection 

43-0013-09-4 




(x) Mithramycing Injection 

43-0013-10-8 




(xi) Minotanc Tablets 

43-0013-11-6 




(xii) Phospherous (32P) Intralyinphatic Injection 

43-0013-12-4 




(xiii) Radisisetopc TI 201 

43-0013-13-2 




(xiv) Sodium Arsenate 74 as Injecdon 

43-0013-14-0 

613. 


2. 

Aclorobicin Injection 

43-0003-01-3 

614. 


1 ). 

Atracurium Injection 

43-0015-02-x 

615. 


12. 

Atracurioium 

4330015-01-1 

616. 

183 

21. 

Cardiovascular drugs, the following : 





(i) Diasoxide Injection 

43-0043-01-5 




(ii) Dispyramide Phosphate Tnjection/Capsules/ 

43-0043-02-3 




Tablets. 





(iii) Isoprenaline Injection 

43-0043-03-01 




(iv) Nifradipine Capsule 

43-0043-04-x 




(v) Prazecin Tablets 

43-0043-05-8 

617 

183 

30 

Cyanide Antidote Kit containing Sodium Nitrate 

43-0051-01-8 




injection and Sodium thiosulphate injection 


618. 

183 

31 

Cyctosparine 

43-0051-Q2-H6 

619. 

183 

33 

Cytosine Arabinoside 

43-0052-01-4 

620. 

183 

35 

Daunophlastina 

43-0054-01-7 

621. 

184 

37B.8 

Lipidell ultra Fluid 

43-0242-01-8 

622. 

184 


(10) Patent Blue 

43-0243-01-4 

623. 

184 

37.B 

Blood group sera, the following : 





(1) Anti C 

43-0a38~O2-X 




(2) Anti E 

43-0038-04-6 




(3) Anti c 

43-0038-03-8 




(4) Anti e 

43-0038-05 A 




(5) Anti M 

43-0338-12-7 




(6) Anti N 

.43-0038-38-5 




(7) Anti Lc 

43-0338-11-9 




(8) Anti PI 

43.-0338-14-3 




(9) Anti B 

4.3-0038-01-1 




(10) Anti human Olobin Sera 

45-0038-07-0 




(11) Anti F 

43-0038-06-2 
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(12) Anti Kdl 

43-0038-10-0 




(13) Cellane 

43-0038-15-1 




(14) Anti Jka 

43-0038-09-7 




(15) Anti I 

43-0038-08-9 

624. 

184 


39. Diphtheria Ati-toxin serum 

43-0059-01-9 

625. 

184 


42. DTIC 

43-0063-01-6 

626, 

1C4 


45. Elisa Dignostic Tests 

43-0064-01-2 

627. 

184 


46. S’Fl'irocytesin Tciblets/Capsules/Injeclion 

43-0001-01-0 

628. 

184 


47. Fcii'anyl-Domperidone 

43-0369-01-4 

629. 

184 


49. Follicular stimulating hormone (FSH) 

43-0072-01-5 

630. 

184 


51. GiiRH Analogues. 

43-0074-01-8 

631, 

185 


54. IV-Glyceril 

43-0093-01-2 

63,'’. 

185 


61. Hauian Chromic Gonadotropin Hormonc(HCG) 43-0082-01-0 

633. 

185 


63. Hcirollazine IV-Injeation 

43-0383-01-7 

634. 

185 


65. Intrathecal ACTH 

43-0387-03-9 

635. 

185 


69. I.cncomyida Powficr 

43-0149-01-8 

1)36. 

185 


71. Leutinizing Hormme 

43-0150-01-6 

637. 

185 


80, Mensa Inj 'ction 

43-016a-02-x 

638. 

185 


86, Methysergide 

43-0167-01-6 

639. 

185 


90. P.V.A. Powder (Poly Venyl Alcohol) for the 43-0183-01-1 




use artificial Insemination 


640. 

185 


9o. Peplomycin Injection 

43-0185-02-2 

641. 

185 


96. Pilocarpine 

43-0186-01-0 

642. 

185 


10!. Pregnant Marc serum (PMSG) 

43-0195-01-X 

643. 

185 


104. PyriJostigmin^ 

43-4198-01-9 

644. 

18S 


107. Radio isotope TI-201 

4343200-01-3 

645, 

186 


123. Vindisin LJulphate Inj :ction 

4343234-01-5 

646. 

186 


1. 3. Sera and '/..aociaes, the following 





(i) Anti D Immunoglobulin (Human) in a form ready 43-0202-01-6 




for use 





(ii) Specific Desensitising Vaecinc 

43-0202433-2 




lui) Anti Plague tjcra 

43-0202 432-4 

647. 

186 

14 J 

\',.M6 

43-0235-01-7 

648. 

186 

153 

Nalorphine 

43-0I82-0I-5 

649. 

187 

li.3 

IE Methyl Prednisolone 

43-00844)2-1 

650. 

187 

172 

Polidocanol Injection 

43-0187-02-5 

651. 

187 

173 

Allcpurinol Tablets 

434)005-01-6 

652. 

187 

171 

Amylobaritone Sodium Injections 

434)0124)1-2 

653. 

187 

17.; 

Bcclamide Tablets 

43-00164)1-8 

654. 

187 

17o 

Bovine Thrombin for iuvirte test for diagnosis 
Haemorrhagic disorders. 

in 43-0038-16-x 

655. 

187 

177 

Bretylium Tosylate 

434)038-17-8 

656. 

187 

17 

Chlormerodrin 197 Hg. Injection 

43-0045-01-8 

657. 

187 

17 

Christmas Factor Cencentrate (Coagulate on Factor 43-0048-01-7 


IX Prothrombin Complex concentrate) 


2180 Gr/8fi-l0 
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658. 

187 

180 

Clindamycin Capsules/Injection 

43-4)048-02-5 

659. 

187 

181 

Diagnostic Agent for Detection of Hepatitis B Anti- 

43-0057-ai-6 




gen 


660. 

187 

182 

Gallium Citrate (67 GA) Injection;’] 

43-0072-02-3 

661. 

187 

183 

Hexamethylmalamine Injection 

43-0076-01-0 

662. 

187 

184 

Indium 113 sterile generator and elution accessories: 

43-0087-01-2 




(a) Indium 113 in brain scanning kit 

43-0087-01-2 




(b) Indium 113 in liver scanning kit 

43-0087-02-0 

663. 

187 

185 

6-Isoguanine Tablets 

43-0001-02-9 

664. 

187 

186 

Intravenous Amino Acids : 

43-0007-04-7 




(a) Vitamin N 

(b) Aminoplex 14 

(c) '('Freeamine j 


665. 

187 

187 

Intravenous Fat Emulsion Intralipid 

43-0087-05-5 

666. 

187 

188 

Idodoxyuridane Eye Drops 

43-0084-01-3 

667. 

187 

189 

Ketamine Hydrochloride Injection 

43-0093-02-0 

668. 

187 

190 

Lomustine (CCNU) 

43-0154-01-1 

669. 

187 

191 

Mennitol Busulphan Preparations 

43-0160-01-1 

670. 

187 

192 

Methisazone Sachets 

43-0163-01-0 

671. 

187 

193 

Purified Insulins 

43-0197-01-2 

672. 

187 

194 

Nalorphic Hydrobsomide Injection 

43-0182-02-3 

673. 

187 

195 

Pentamidine Isethionate Injection 

43-0185-01-4 

674. 

187 

196 

Phenytein Sodium Injection 

43-0185-03-0 

675. 

187 

197 

Podophyllatoxin Ointment and solution for topical 
use 

Pork Insulin Injection 

43-0187-01-7 

676. 

187 

198 

43-0191-01-4 

677. 

187 

199 

Pork Insulin Zinc Suspension Injection 

43-0191-02K-2 

678. 

187 

200 

Potassium P-Aminobenzoate Tablets/Capsules 

43-0191-03-0 

679. 

187 

201 

Pyridostigmine Bromide Tablets and Injections 

43-0198-02-7 

680. 

■ 187 

202 

Rado-immunoassay Kit for hormones {T3, T4, TSH, 

43-0200-02-1 




Insulin, Glucogen, Growth Hormone, Cortizol, 
L.H. and FSH and Digoxin. 


681. 

187 

203 

Sodium Cromcglycate Spincaps and Catridges 

43-0204-01-9 

682. 

187 

204 

Solution containing Human Follicle Stimulating and 

43-0206-01-1 




Lutcinising hormones 


683. 

187 

205 

Solution of Nucleosides and Nucleosides for Injec- 

43-0206-02-x 




tions 


684. 

187 

206 

Thalliom 201 

43-0213-01-8 

685. 

187 

207 

Timodol Maleate Eye Drops 

43-0217-01-3 

686. 

187 

208 

Tubcurarino Injection 

43-0221-01-0 




APPENDIX 6 LIST 6 


687. 

191 

34 

Ultrasonic Dental cleaning System 

12-0230-01-1 

688. 

192 

49 

Catridge Syringe-Dental disposable 

12-0020-01-7 

689. 

192 

50 

Hydoparmic needles for dental catridge Syringe — 

12-0096-01-3 


disposable 
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APPENDIX 6 LIST B PART-1 


690. 203 

1 

7-ADCA 

34-0039-01-9 

691. 203 

5 

Acetote filament yarn (first quality) 

34-0045-01-9 

692. 203 

15 

Alpha olefin (Cj^Qg) 

34-0074-01-9 

693. 203 

17 

Aluminium brazing alloy Powder (Aluminium 88 % 

34-0075-01-5 



Silicon 12%) 


694 203 

18 

Aluminium biazing flux (Main chemicals compo- 

34-0075-02-3 



ncnts Potassium Cryolite) 


695. 203 

22 

Amino ethyl piperazine Technical or amino ethyl 

[ 34-0082-01-1 



piperazine 85%) 


696. 203 

24 

Amino methyl propanol 

34-0083-01-8 

697. 203 

27 

Ammonium adipate 

34-0085-01-0 

698. 203 

30 

Ammonium thio-sulphate 

34-0092-J01-7 

699. 203 

36 

Anaerobic granular sludges 

34-OlOO-Ol-X 

7o0. 203 

43 

Aquilaria Agalloch ROX B (Eagle Wood) 

34-0117-01-X 

701. 203 

44 

Argon Gas 

34-0117-02-8 

702. 203 

47 

Ball Clay 

34-0121-01-7 

703. 204 

61 

Bis (4-5-butylcycIe hoxyl) peroxydicarbonatc 

34-0155-02-7 

704. 204 

63 

Bismuth oxide 

34-0158-01-8 

705. 204. 

71 

1-4-butandiol dimethacrylate 

34-0002-01-8 

706. 204 

72 

Butadiene 

34-0178-02-7 

707. 204 

73 

Butynediol 

34-0183-01-2 

708. 204 

74 

Butanol (secondary and tertiary) 

34-0179-01-5 

709. 204 

78 

Calcium boride 

34-0201-01-8 

710. 204 

80 

Calcium silicide 

34-0212-01-2 

711. 204 

83 

Capacitor fluids (Non-PCB type) 

34-0214-02-3 

712. 204 

84 

Cane and bamboo 

34-0124-01-5 

713. 204 

87 

Carbon black (channel black <s lamp black) 

34-0126-01-8 

714. 204 

91 

Carbon thrust discs for use in the manufactme of 

34-0223-01-4 



sub mersible pumps 


715. 204 

101 

Cephelcxin 

34-0242-01-9 

716. 204 

102 

Ceramic dielectric powder (Barium titanate based 




ceramic composition) 

34-0242-02-1 

717. 204 

103 

Ceramic filter for filtering molten aluminium 

34-0242-03-5 

718. 205 

114 

(b) Chloro para amino toluene 

34-0257-01-6 

719. 205 

117 

Chrome Ore 

34-0269-01-4 

720. 205 

119 

Cobalt oxide 

34-0283-02-5 

721. 205 

12r 

Coal tar pitch 

34-0282-01-0 

722. 205 

123 

Commercial and taek veneer sheet of thickness not 

34-0290-01-3 



exceeding 5 ram 


723. 205 

129 

Copolymers of styrene and male ic anhydride 

34-0296-01-1 

724. 205 

137 

Cycle hexane 

34-0317-01-9 

725. 205 

138 

Cycle-hsxanone 

34-0318-01-5. 

726. 205 

142 

Dipropylcne glycol 

34-0366-02-8 

727. 205 

145 

Desulphurising compound (based on calcium carbide) 34-0327-01-4 

728. 205 

149 

Diatomaceus earth (D.E.) 

34-0345-01-2 

729. 205 

150 

Dipped Polyester cord/dipped polyester cable cord 

34-0366-01-X ___ . 
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730. 

205 

157 

Dicyanadiamide 

34_0348-02-X 

731. 

205 

158 

Dicthylanc Glycol (bis) allyl ca.'^bo;_atc 

34-0354-01-1 

732. 

205 

159 

Dieumyl peroxide 

34-0348-01-1 

733. 

205 

160 

Di'butyl maleate 

34-0335_01-7 

734'. 

205 

161 

Dieihyleno triamine pentaacetic acid- 

3‘1-0354-02-X 

735. 

. 205 

163 

Di-isobutylene 

344)337-01-X 

736. 

205 

164 

Di-isobutyle ketone 

34-0337-02-8 

737. 

205 

172 

3-D i-methylamine 

34-0330-01-1 

738. 

205 

173 

Dimethyl sulfoxide 

34-0360-01-1 

739. 

206 

177 

Distearyl Dimethyl Ammonium Dichloridc 

34-0368-01-2 

740. 

206 

185 

Ethyl chloroformate 

34-0401-01-X 

741. 

206 

186 

Ethyl glycol 

34-0401-02-8 

742. 

206 

194 

(ii) Terpeno indene rcsin/Polyterpenc resin 

34-1201-01-4 

743. 

206 

204 

Ethyl cellulose 

34-0400-02-7 

744. 

206 

205 

Ethylene brassylate 

34-0405-01-5 

745. 

206 

206 

Ethylene diamine tetra 2'propanol 

34-0406-01-1 

746. 

206 

207 

Ethyl benzene 

344)400-01-3 

747. 

206 

208 

Ethyl methacrylate 

344)401-03-6 

748. 

206 

209 

Ethylene-maleic anhydride copolymer 

34-0411-01-5 

749. 

206 

210 

Ethylene-vinyl acetate (granules) 

344)411-02-3 

750. 

206 

212 

Ethyl silicate 

34-0403-01-2 

751. 

206 

213 

Ethylthio ethanol 

34-0414-01-4 

752. 

206 

221 

Film splicers 

34-0425-01-6 

753. 

206 

224 

Flame profflng chemical having di-ammonium 
hydrogen phosphate as base (35-40 %) 

34-0428-01-5 

754. 

206 

227 

Flourescent Pigments 

34-0432-01-2 

755. 

206 

228 

Fluorspar (other than acid grade) 

344)433-01-9 

756. 

206 

229 

Fluxing powder for bottom pouring 

34-0433-02-7 

757. 

207 

230 

Frits and colourants 

34-0437-02-2 

758. 

207 

231 

Freon TF Freon TDA 35., Freon TDAS 

34-0437-01-4 

759. 

207 

235 

Gamma Ferric oxide 

34-0444-01-0 

760. 

207 

236 

Fullers earth 

3^1-0438-02-9 

761. 

207 

248 

Graphite plates 

34-0470-01-1 

762. 

207 

256 

Helium gases 

34-0487-01-1 

763. 

207 

257 

Hexabromc cyclevdodecane 

344)489.4)1^ 

764. 

207 

263 

Hydroxy ethylacrylate 

34-0506-01-6 

765. 

207 

264 

2H 4MS (2 Hydroxy'4 methoxybenzophenono-5- 
sulphonio acid) 

34-0)25-01-0 

766. 

207 

266 

Hydroxy-2, 4, 4 trichlorodiphenylc ethor 

34-0506-02-1 

767. 

207 

267 

Hydroxy-propyl methyl cellulose 

34-05064)3-2 

768. 

207 

273 

Iron oxide black colour Cl. No. 77499 

34-0607-01-7 

769. 

207 

274 

Insecticides, pesticides and wcedicidcs, the following 

(1) Acephate 

(2) Alaohlor 

(3) Aldicarb 

(4) Aldrin 

(5) Atrazitt 

• 

• 

34-0513-02-2 

34-0513-02-0 

34-0513-03-9 

34-0503-04-7 

34-0513-06-3 
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769. 208 274 


(6) Allcthrin 

(7) Bjiiomyl 

C3) Calcium Cyanide 
(9) Captafcl 
(10) Captan 


34-0513-4)5-5 
34-0513-07-1 
34-0513-08-X 
34-0513-02-8 
34-0513-10-1 


(11) Carbofuron 

(12) Carboxin 

(13) Clilordanc 

(14) Chlorfenvinplios 

(15) Chlorbenzilatc 

(16) Chlorpyiiphos 

(17) Ddapon 

(18) Diazinon 

(19) D.D. Mixture 

(20) Dicof.l 

(21) Diflubaiizuron 

(22) Dinocap 

(23) Dithianon 

(24) Edifenphos 

(25) Etliepon 

(26) Ethylene dibromide 

(27) Formothion 

(28) Glyphosate 

(29) Hcptachler 

(30) Kitazin 

(31) Maleic hyJrazidc 

(32) MCPA 

(33) Menazou 

(35) Mythyl bromide 

(36) MSMA 

(37) PCNS 

(38) Pcndimcnthanil 

(39) Phenilioate 

(40) Pirimiplios methyl 

(41) Propanil 

(42) Propexur 

(43) Simazino 

(44) Sirmate 

(45) Temepiios 

(46) Tetiadifon 

(47) Triallato - 

(48) Trichlorphon 

(49) Tridemorph 

(50) Thiometou 


34-0513-11-X 

34-0513-12-8 

34-0513-14^ 

34-0513-15-2 

34-0513-13-6 

34-0513-16-0 

34-0513-18-7 

34-0513-19-5 

34-0513-17-9 

34-0513-20-9 

34-1513-21-7 

34-0513-22-5 

34-0513-23-3 

34-0513-24-1 

34-0513-25~X 

34-0513-26-8 

34-0513-27-6 

34^)513-28-4 

34-0513-29-2 

34-0513-30-0 

34-0513-31-4 

34-0513-33-0 

34-0513-34-9 

34-0513-35-7 

34-0513-36-5 

34-0513-37-3 

34-0613-38-1 

34-0513-39-X 

34-0513-40-3 

34-0513-41-1 

34-0513-42-X 

34-0513-43-8 

34-0513-44-6 

34-0513-45-4 

34-0513-46-2 

344)51 3-48t9 

34-051349-7 

34-0513-50-0 

34-051347-0 


770. 

203 

275 

Inspccticidoi, registered for import under the In¬ 
secticides Act, other than those elsewhere specified. 

34-0513-51-9 

771. 

208 

281 

lonone alpha 

34-0605-01-4 

772. 

208 

282 

Ipecac roots 

34-0605-02-2 

773. 

209 

286 

Isobutyl benzene 

34-0617-01-2 

774. 

209 

287 

Isobutyl methacrylate 

34-0617-02-0 

775. 

209 

288 

Iso-Octane 

344)615-01-X 
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776. 

209 

290 

Iso-propyl chloroformate 

34-0615-02-8 

777. 

209 

291 

Isophorone 

34-0619-01-5 

778. 

209 

299 

Laboratory glassware made of quarts; glass 

34-0638-01-X 

779. 

209 

304 

Lead (polymer lead) of 0.5 mm dia for Ufse in the 
manufacture of mechanioal pencils 

34-0652-01-2 

780. 

209 

306 

Lovamizolo Hcl. 

34-0655-01-1 

781. 

209 

307 

Ix)w ash metallurgical coal/coko 

34-0661-01-1 

782. 

209 

316 

Manganese sulphide 

34-0678-01-1 

783. 

210 

333 

Methacrylic acid 

34-C 720-01-8 

784. 

210 

337 

Methyl cellulose^ 

34-0727-01-2 

785. 

210 

341 

Methyl ethyl ketone 

34-0730-01-3 

786. 

210 

345 

Methylene di-anilline 

34-0738-01-4 

787. 

210 

349 

Molasses 

34-0746-01-7 

788. 

210 

357 

Naphthenic acid 

34-0764-01-5 

789. 

210 

358 

N. Hexane 

34-1-762-03-9 

790. 

210 

459 

N. Heptane 

34-0762-02-0 

791. 

210 

364 

N-Mcthyl merpholine 

34-0760-02-8 

792. 

210 

365 

N-Methyl-2-Pyrelidone 

34-0761-01-6 

793. 

210 

366 

N-Butyl methacrylate monomer 

34-0762-01-2 

794. 

210 

367 

N-Butylmethacrylate 

34-0760-01-X 

795. 

210 

368 

N-P (Beta 2 methoxy 5 chloro benzmide ethyl) 
phenyl sulphenyl urea 

34-0761-02-4 

796, 

210 

369 

Natural cryolite 

34-0767-01-4 

797. 

210 

376 

Normal pentane 

34-0787-01-5 

798. 

210 

377 

Nux vomica bark 

34-0787-02-3 

799. 

210 

382 

Nylon ribbon for use in electronic type-writers 

34-0791-01-2 

800, 

210 

384 

Octyl dimethyl para amine benzoic apid 

34-0793-01-5 

801. 

210 

388 

Olea gum resin 

34-0812-.01-X 

802. 

211 

411 

Para Chloro metacresol 

34-0863-01-3 

803. 

211 

421 

Para phenylene diamine 

34-0875-01-1 

804. 

211 

430 

Perlite ore/raincral 

34-0903-01-5 

805. 

212 

456 

Poly aluminium chloride 

34-0958-02-2 

806. 

212 

459 

Polyester monofilament 2000 denier and above ton 
manufacture of zip coils 

34-0959-01-0 

807. 

212 

463 

Polyol 

34-0964-01-4 

808. 

211 

467 

Polypropylene wax 

34-0966-01-7 

809. 

212 

468 

Polystyrene film 

34-0968-01-X 

810. 

212 

474 

Polyvinyl pyrolidone 

34-0973-01-3 

811. 

212 

475 

Polyvinyl pyrolydene powder or solution 

34-0973-02-1 

812. 

212 

477 

Potassium bromide (Photographic grade) 

344)974-01-X 

813. 

212 

478(8) 

Potassium nitrate 

34-0974-02-3 

814. 

212 

478(9) 

Potassium persulphate 

34-0974-04-4 

815. 

212 

478(10) 

Potassium poroxomono sulphate 

34-0974-03-6 

816. 

212 

478(11) 

Potassium pyro antimonatc 

34-0974-05-2 

817. 

212 

484 

Printing and writing inks (heat-set hot carbonised 
printing ink) for printing indmtry only. 

34-1000-01-9 

818. 

212 

489 

Propylene trimer/tetramer 

34-1006-02-5 
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819. 

212 

490 

Propylnminc-l 

34-1006-01-7 

820. 

212 

491 

Propane 

34-1004-01-4 

821. 

212 

494 

PVC compounds for manufacture of gramophone 
records 

34-1013-01-3 

822. 

213 

500 

Pyrental Pamoate 

34-1016-01-2 

823. 

213 

513 

Resiu bonded Orfiphite block (Teflonimpregnated) 

34-1035-01-7 

824. 

213 

524 

Secondary butyl benzene 

34-1076-01-5 

825. 

213 

530 

Silver brazing flux (Pola .siem flonirc and Pola'sium 
tetradouratc) 

34-1094-01-3 

826. 

213 

531 

Silver brazing powder (Silver 20%, Copper 39%, 
Zinc 29%, Cadmium 12%) 

34-1094-02-1 

827. 

214 

536 

Sodium alginate (dental grade) 

34-1100-01-3 

828. 

2'4 

541 

Sodium hyposulphite 

34-1136-01-8 

829. 

,214 

542 

Sodium metal antimonate 

34-11.37-0] -4 

830. 

214 

544 

Sodium nitrilotriacctate 

34-1139-01-7 

831. 

214 

547 

Sodium perchlorate 

M-l 139-0.'5-3 

832. 

214 

549 

Sodium salt of methyl hr.phihalenc sulphide 

34-1139-C4-1 

833. 

214 

551 

Sodium tntra silicate 

34-1141-01-1 

834. 

214 

555 

Special calibration gases 

34-1146-01-3 

835. 

214 

559 

Stearmidopropyl dimithyl-B-hydroxyethyl a m mo- 

nium nitrate 

34-1150-01-0 

836. 

214 

581 

Tertiary butyl hydro quinone 

34-0204-01-3 

837. 

215 

586 

Thermal coated poper/thermal transfer paper 

34-1213-01-2 

838. 

215 

589 

Thioglycolic acid 

34-1215-01-5 

839. 

215 

594 

Titanium tetrachloride 

34-1223-01-8 

840. 

215 

597 

Toluenc-di-isocyanate 

34-1227-01-3 

841. 

215 

603 

2, 2, 4-Triraethyl-l, 3 pentanediol, pi-isobutyrati'i 

34-0011-01-7 

842. 

215 

607 

Tris hydroxy methylamine methane. 

34-1241-01-6 

843. 

215 

614 

41/44 gms. Vegetable parchment paper. 

34-0037-01-6 

00 

215 

618 

Vitamin P (Rutin) 

34-1267-02-3 

845. 

215 

622 

‘Water Jel' Used in the mantif. ftnrc of life saving 
produots/devices 

34-1271-01-2 

846. 

215 

.624 

Wood pulp of all types except rayon grade wood 
pulp. 

34-1278-01-7 

847. 

215 

627 

Xylenols 

34-1290-01-7 

848. 

216 

640 

Anode shield/anocle strips made of degassed iron or 
low carbon steel/electrocoatcd steel strips 

34-01G6-01-8 

849. 

216 

642 

Aviation spark plugs 

34-0120-01-0 

350. 

216 

643 

ARMCO'Iron vide-flats/plates 

34-0117-03-6 

851. 

216 

648 

Binocular beads (stcrozoom type) 

34-0155-01-9 

852. 

216 

650 

Black/annealed steel wire in sizes 0.30n'im to 0.45 
mm 

34-0163-01 ! 

853. 

216 

65r 

Brass terminals for use in mnniif: ciurcof; ntomobile 
wiring harness. 

34-0168-01-3 

854. 

216 

653 

Bulbs for automobile lamps. 

34-0] 78-02-9 

855. 

217 

665 

Oay bonded graphite cnicib’es r^o^’e 3f0 numbers 

.34-0278-01-3 

856. 

217 

666 

Clips .and pressure pletcs used for clvteh asserrbl'es 

34-0279-01-X 

857. 

217 

667 

Coils suitable for solenoid type elegtro-mcgnet 

34-0286-01-6 
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858. 

217 


668 

Cobalt metal 

34-0283-01-7 

859. 

217 


670 

Composite bluTiks of stainless steel and tungsten 

34-0290-02-1 





carbide for drills for the manufacture of precision 
tools. 


860. 

217 


671(1) 

Unit soles/cut soles from IcatJicr 

34-0294-06-X 

861. 

217 


671(2) 

Heels and heel tips and materials thereof 

34-0294-02-7 

862. 

217 


671(3) 

Toe puffs 

34-0294-05-1 

863. 

217 


671(4) 

Insoles, midsoles and material thereof. 

34-0294-03-5 

864. 

217 


671(25) 

Buffing paper/PH paper and indicator 

34-0294-01-9 

865. 

217 


671(26) 

P.idding foams/cushions/upholstery cut to pieces/ 

34-0294-C4-3 





sheets. 


866. 

217 


675 

Copper berryllium strips 

34-0297-01-8 

867. 

218 

683 


Daizy wheels for electronic type writers and co mp iter 

34-0324-01-5 





printers. 


868. 

218 

685 


Doctor blades for use in the paper mill/paper mill 

34-1370-01-7 





machinery. 


860. 

218 

690 


Enamelled/super enamelled copper/aluminium Wind 

■ 





ing wires 

(a) Self bonding/self soldering types all gauges. 

34-0384-02-6 





(b) above44SWOother than self-bond ng/sclf solder- 

34-0384-01-8 





ing type. 


870. 

2)8 

692 


Equipment for Energy conservation, the following 
(a) Burners 

I-— 





(1) Zero and low excess air burners. 

34-0388-07-2 





(2) Emulsion burners 

34-0388-03 X 





(3) Self-Recuperative burners 

34-0388-06-4 





(4) High velocity burners 

34-0388-05-6 





(5) Flat flame burners 

34-0388-04-8 





(6) Axial flow burners 
(b) Insturmentation : 

34-''388w02-l 





(1) Infrared thermogrsphy instruments 

34-o388-b9-9 





(2) Furnace oil flowmeters and steam flowmo- 

34-0388-08-0 





ters (vorts shedding and tmlnne type) 

(c) Other Equipmenl/llcm“ 

■ (1) Low maintenance steam tv; ps, U.F.O. 

34-0388-10-2 

871. 

218 

007 


Fuel injection pumps for diesel engines/internal cum- 

34-0438-01 -0 





bustion piston engines 


872. 

218 

707 


Hard glass shells/fl irc and oxUrust tubes for mercury 3d-0482 01 x 





vapour lamp '. 


87.3. 

219 

709 


High carbon h’gh chromium hardened ground rolls 

34-0493-01-1 





for mrkirg/forming lubes and pipes. 


874. 

219 

726 

Leaded nickel silver rods, dravn haul ground and 

34-0654-01-5 




n )lished in straight lengths for the manufacture of 



b tLmce wheels. Aliuv N 09/NS 10 PS or equi- 
vUent. Sizc^ 10,00 + 0/0-009ium silver solder core 
wire 20% Silver solderm of gize 165-185 Kg/mm* 
ctared with 50% cold forming for rasnu- 
fcciuro of dia legs. Sire i/i0.85 mm special tjTpe 
tubular brass quality l\^S/63 or equivalent in strai¬ 
ght lengths for manufacture of cent 'c second hand 
pipe. Composition ; Cu 6? % Zn 27 % Size OD 
0.56iiimxID.0.21 mm. 
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875. 

219 

728 

Linear electric actuators 

34-0656-01-8 

876, 

219 

729 

Lighted pnsh button switches 

34-0655-03-8 

877. 

219 

732 

Liquid Oxygen and Nitrogen Pumps 

34-0657-01-4 

878. 

220 

7.36 

Manuganin wiie/rods/sliccls/slrip-. 

34-0674-01-6 

879. 

220 

737 

Magnesite Slide Plates to be used, ns consumable for 
continuous costing unit. 

,34-0663-01-4 

880. 

220 

739 

Metered close aersol valves lot-inhalers 

34-0719-01-X 

881. 

220 

745 

Molybdenum strips 

34-0748-01-X 

882. 

220 

748 

Nickel wire mesh 

34-0775-01-7 

883. 

220 

751 

Retro-rcllectivc safety sheeting 

34-0913-01-0 

884. 

220 

755 

Platinised molybdenam wire 

34-0958-01-4 

885. 

220 

760 

Power capacitors for high voltages applications, com¬ 
mutating and filter capacitors. 

34-0993-01-4 

886. 

220 

764 

Pulse transformers 

34-1010-01-4 

887. 

220 

766 

Radioactive liquid level detector and transporting 
screen box. 

34-1023-01-9 

888. 

220 

767 

Rock breaker complete with fitting kit required for 
fitment in wheeled excavators and loaders. 

'34-1039-01-2 

889. 

221 

768 

Seamless alloy steel tubes other than those in ap¬ 
pendix 3 Part A. 

34-1074-01-2 

890. 

221 

769 

Seemlees carbon steel pipes and tubes other than 
those in Appendix 3 Part A. 

34-1074-02-0 

891. 

221 

783 

Steel taping head as a conponent for use in the manu 
acturc of steel taps armouring machine. 

- 34-1150-02-9 

892. 

221 

788 

Target rod used in a vaccum deposition sputtering 
unit for the deposition of a chrome alloy or to the 
blade edges. 

34-1197-02-5 

893. 

221 

791 

Tungsten carbide power lesli than 1 micron size 

34-1243-01-9 

894. 

221 

793 

Welding protection glass (optical type only). 

34-1276-02-2 

895. 

221 

794 

Window wiper and electric air horn for ship 

34-1276-04-9 

896. 

222 

798(14) 

Hydraulic clutch & biakc units with its hydraulic 
components. 

34-6497-01-1 

897. 

222 

790(15) 

Single and dual solenoid press safety valves 

34-1097-01-2 

898. 

222 

798(16) 

Carbon shafts 

34-0226-01-3 

899. 

222 

798(17) 

Quick die change arr.'uigement for presses press brakes 
consisting of mechanical and hydraulic rollblocks, 
hydraulic clamps with its power pack, 

: 34-1019-01-1 

900. 

222 

798(18) 

Sclsyn type stroke indicators 

34-1077-01-1 

901. 

222 

798(19) 

Ball screws and nut assemblies 

36-0121-02-5 

902. 

222 

798(20) 

Light weight and high torque air motors 

34-0655-02-X 

903. 

222 

798(21) 

Sheet thickness gauge 

34-1,084-01-8 

904. 

222 

798(22) 

Pressure line filters, regulators, lubricators of size 2" 
BSW and above. 

34-0999-01-2 

905. 

222 

798(23) 

High speed spindles having more than 20000 r.p.m. 
required as component in drilling machine. 

34-0494-01-8 

906. 

222 

798(46) 

Proximity switches of Inductive, photo electric ul¬ 
trasonic type. 

34-1006-03-3 

907. 

223 

799 

Tin orc/tin concentrate 

34-1220-01-9 

908. 

223 

803 

Tungsten filaments for HPMV/HPS)f lamps 

34-1243-02-7 


Z180 01/88—11, 
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909. 

223 

809 

Welded boiler tube above 80 mm. O.D. 

34-1276-01-4 

910. 

223 

810 

Winding knobs (crowns) for wrist watches 

34-1276-03-0 

911. 

223 

819 

Tape counters for use in the manufacture of radio¬ 
cassette recorders and tape- recorders. 

34-1197-01-7 

912. 

224 

821(2) 

Connectors, the following types — 



(a) RF Connectors SMA type 38-0354-011-2 

(b) Circular LF Connectors 38-0354-02-0 

of following types : 

(i) MILC-26482 Series II. 38-0354-03-9 

(ii) MILC-38999 Series H. 38-0354-04-X 

(c) PCB connectors of following types : 

(i) Mixed EURO 38-0354-05-5 

(ii) flat ribbon cable Insulator displacement 38-0354-06-3 

type connectors beyond 60 contacts. 

913. 225 821(5) Colour Picture Tubes (excluding Flat squares/Full 34-0381-01-9 

.square types) with or without deflection yoke hav¬ 
ing the following broad outline specifications : 

914. 225 821(6) Capacitors, the following types : 

(i) Plastic film capacitors of types plain polyester, 38-0334-01-1 
non-inductive type of body size 7.5 mm or be¬ 
low, 

(ii) Multilayer plastic film capacitors 38-0334-02-X 

(iii) Ceramic capacitors of types :— 

(a) Mitltilayer ceramic capacitors 38-0333-01-5 

(b) AC safety capacitors above 500 pF with 38-0333-02-3 
voltage ratings between 125 to 500 volts. 

(c) Tubular ceramic capacitors 38-0333-Q3-1 

(d) Ceramic chip capacitors 38-0i333-O4-X 

(e) Ceramic blocks/arrays 38-0333-05-8 

(f) Miniature disc capacitors of size 3.5 mm dia 38-0333-06-6 

or below. 

(g) Temperature compensated types of rating 38-0333-07-4 
below 10 pF or above 180 pF. 

(h) High voltage ceramic disc capacitors with 38-0333*08-2 

voltage rating I KV to 6 KV. 

(iv) Tantalum capacitors of voltage rating below 6 38-0333-0,9-X 
VDG or above 50 VDC and capacitors range 

below 0.1 mfd or above 330 mfd. 


915. 227 821(69) 


916. 228 821(78) 

917. 228 821(79) 


Resistors of the following types : 

(i) Carbon composition resistor all types 

(ii) Carbon film resistors of length upto 3.5 mm re¬ 

quired for electronic tuners. 

(iii) Chip resistors. 

Micrometers, brake meters for electronic watches 
Video-Tape Deck Mechanism 


38-0414-01-5 

38-0414-02-3 

38-0414-03-1 

34-0381-02-7 

34-0381-03-5 
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918. 228 821(80) 


919. 228 825 


920. 

229 

826 

921. 

229 

827 

922. 

229 

828 


923. 

229 

829 

924. 

229 

830 

925. 

229 

831 

926. 

129 

832 

927. 

229 

833 

928. 

229 

834 


4 


5 


Relays for electronic industry, the following types 

(i) Solid State Relays 

(ii) flat pack sealed PCS mounted 
(ii'j) Half Crystal Can. 

(iv) TO Can Relays 


38-0473d)4-6 

38-0473-02-x 

38-8473-03-8 

38-0473-05-4 


All grades of non-alloy steel wires as under : 

(i) Dobbic lattice/crimped/half-ioimd/anti-flock/L- 53-0005-00-1 
shaped/Z-shaped/fing travel lor/flexible card 
clothing/binding/fl^t reed/comber needle/liosiery 

needle wires for textile machinery/industry. 

(ii) Wires with two or more distinct base metallic 53-0009-00-5 
coatings. 

(iii) Wires of dimension 26 SWG and above coated 53-0007-00-2 
plated with nickel/aluminium. 

(iv) Wires of dimension less than 26SWG as under : 

(a) Type bead/bright annealed/hardened and/ 53-0008-00-9 
or tempered wires. 

(b) Wires coatcd/platod with tin/aluminium/ 53-0006-00-6 
nickel/cadmium/chromium/brass/bronze/plastic/ 

vinyl. 

(i) Profiles sections/bars & rods of non-alloy steel 53-0074-00-1 
(containing carbon 0.25% and more) for en¬ 
gineers files & rasps. 

fii) Hollow drill bars and rods 53-0043-00-9 


Automotive rim bars/flauge bars and lock ring sections 53-0015-00-5 

vi) flat-rolled products of non-alloy steel plated/ 53-0027-00*3 
coated with lead or an alloy of tin & lead (mar¬ 
keted as Tome Plate) in any finish. 

(ii) Sheets/strips/wide coils coated/laminated with 53-0079-00-3 
thermosetting Paints/thcrmoplastics (excluding 
strippable film coatings). 


(a) Railway wheels/tyrcs/axles/wheel sets 53-0076-00-4 

(b) Rails (including cranc-rails)/roUed/forgcd fish 53-0075-00-8 
platcs/slcepsrs (cross-ties). 

Wide-flaugc beams (flange width exceeds 0.66 times 53-0083-00-0 
the nominal height of thcbcam/or is, 3.0 mra or 
more). Tec sections of all grades of structural 
quality iion-allow steel. 

Copper coated plates cold rolled low carbon (carbon 53-0023-00-8 
less than 0.25 %) non-alloy steel strips for double 
walled braized tubes.^^ 

Wide flats (of width 600 mm &. moic/(plates of ship 53-0088-00-2 
building quality non-alloy steel conforming to 
Lloyds Grades B/C/D/E for ship building re¬ 
pairing purposes. 

Non-alloy Steel Sheets (Plastic/Vinyl Coated carbon 53-0060-00-0 
steel sheets). 

Flat reed wires in bright annealed condition 


53-0025-00-0 
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929. 

229 

835 

High Carbon Ring Traveller Wires. 

53-0041-00-6 

930. 

229 

836 

Non-alloy Steel with carbon less than 0.6% vinyl 
coaled strips and sheets. 

53-0068-00-1 

931. 

229 

837 

Plastic coaled steel sheets/ strips/coils in all grades 
of Non-alloy steel in prime condition. 

53-0071-00-2 

932. 

229 

838 

High Non-aUoy Sled Wires. 

53-0042-00-2 

933. 

229 

839 

Brass coated Non-alloy steel wire of size 0.3 mm dia. 

53-0018-00-4 

934, 

229 

840 

Copper plated, silver plated and tin plated composi- 
tely coated/plated Non-allow steel wires. 

53-0024-00-4 

935. 

229 

841 

Brass coated wires with High Non-allow sle^l of dia 
less than 0.46 mm. 

53-10019-00-0 

936. 

229 

842 

Non-alloy steel wires of dia 0.46 mm & above coated 53-0062-00-3 
with nickel/aluminiu?ji. 

937. 

229 

843 

Non-alloy steel wire in solder plated copper plated 
(doubly coated) condition. 

53-0061-00-7 

938. 

229 

844 

Non-alloy steel wires of dia less than 0.46 mm as under : 

(a) Coated/Plated with Tin/Nickcl/cadmium/Alumi- 53-0063-00-X 
nium/Chromiuni/brass/bron 2 c/Plastie/vin>l. 

(b) Hardened and/or tempered blight armealed 53'0064-(0-6 

wires. 

(c) Tyre bead wires. 53-0065-00-2 

939. 

229 

845 

Yellow drill bars & rods of Non-alloy steel. 

53-0044-00-5 

940. 

229 

846 

Plastic/vinyl coated Non-alloy steel plates/shcets/ ■ 
stiips. 

53-0072-00-9 

941. 

229 

847 

Non-alloy steel Rails/slccpers/ fish plates. 

53-0059-00-2 

942. 

229 

848 

Hot rolled knife edged Non-alloy steel traperoidal 
section for manufacture of Sickles, 

53-0046-00-8 

943. 

229 

849 

(i) Non-alloy sled with carbon' less than 0.6% 
uncoated cold rolled strips/coils/sheets in secoitds 
defective condition of thickness 0.27 mm-and 
thinner. 

(ii) Non-alloy steel with cat bon less than 0.6% 
uncoated prime cold rolled slieets/coils/strips 
of thickness 0.27 mm & ihintjer as per IS : 513 
or cipiivalcnl. 

53-0066-00-9 

53.0067-00-5 

944. 

229 

850 

Till plate waste as per IS : 10340. 

Alloy Steel Items in all grades 

53-0081-00-8 

945. 

230 

852 

Alloy steel wire.s in all grades (other than stainless 
steel) iu any cross-sectional shape of which the 
largest CrOiS-sectional dimension is less than 26 
SWG (0.46 nun) in all plated/coatcd or uucoated 
condition to any finish. 

(b) Hosiery needle wires/wires in ground finished 
condition of which no cross-sectional dimen¬ 
sion is less than 26 SWG (0.46 mm). 

37-0013-02-6 

946. 

230 

853 

All gradei of stainless sled wires in any cross-sectio- 



u;il tilapc as uu'ler ; 

(i) or cross-scctional dimension less than 30 SWG 37-0001-05-2 
(0.31 mm) in all coated/plated or uncoated 

condition to any Imish. 

(ii) Of cross-scctional dimension 30 SWG or more 37-OOai-Ol-X 
coated/plated with copper/tin/bronze. 
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947. 

230 

854 

Profile sections/bars & rods of high carbon low chro¬ 
mium (carbon 0.6% or more and chromium less 
than 1 %) alloy steel for engineers files and rasps, 
(li) Hollow drill bars and rods. 

37-0041-01-1 

37-0030-04-4 

948. 

230 

855 

(a) Cold rolled stainless steel strips in coils of width 37-0018-02-8 
5.00 mm to 22.40 mm and thickness 0.1,0— 

0,13 mm for razor blades, 

(b) Stainless'steel strips/flats confonning to AISI 37-0049-01-2 
303 and 304 in width below 51 mm and in thickness 

below 10 mm for manufacture of watch cases. 

(c) Stainless steel strips conforming to AISI 304 37-0047-01-x 
and 316 in width below 51 mm and thickness 

below 0.4 mm for manufacture of pen nibs, 

(d) Stainless steel strips conforming to AISI 304 in 37-0047-02-8 
thickness 0.233 to 0.314 mm and width 75 mm 

max. for manufacture of watch strap. 

949. 

230 

856 

Leaded (containing 0.4% or more of lead) alloy 
free cutting steel wire rods with or without other 
elements in the same composition. 

37-0038-02-9 

950. 

230 

857 

(i) Leaded (containing 0.4% or more of lead) 
alloy free cutting sled rounds/bars & rods with 
or without other elements in the same compo¬ 
sition. 

(ii) Wire rods for wires to IS : 4454 (Part-Ill) 

(iii) Non-cobalt grade high speed steel wire rods. 

37-0038-01-0 

37-0056-01-9 

37-0040-01-5 

951. 

230 

858 

High speed steel Rounds above 120 mm dia, 

37-0029-02-X 

952. 

230 

859 

High Speed Steel Sheets. 

37-0029-03-8 

953. 

230 

860 

High Speed steel (cobalt bearing grades) rounds bars 
& rods of dia 3.5 mm & above but less than 6.5 

mm. 

37-0033-01-3 

954. 

230 

861 

Hosiery needle wires of Alloy steel (excluding stain¬ 
less steel) of dia 0,46 mm and above. 

37-0030-05-2 

955. 

230 

862 

Alloy steel (excluding stainless steel) wires in ground 
condition of dia 0.46 mm and above. 

37-0002-01-6 

956. 

230 

863 

Stainless steel wires of dia 0.31 mm and above in 
Copper/tiu coated condition. 

37-0')50-01-a 

957. 

230 

864 

High speed steel plates/shccts/ strips. 

37-0029-01-1 

958. 

230 

865 

High speed steel wires/rounds below 6.5 ram or 
above 12 mm dia. 

37-0029-04-6 

959. 

230 

866 

Hollow drill bars &. rods of alloy steel. 

37-0030-03-6 

960. 

230 

867 

Alloy steel wire rods to specification IS : 4454 (Part- 
ni)-75. 

37-0013-01-8 

961. 

230 

868 

Non cobalt grade High speed steel wire rods. 


962. 

230 

869 

Stainless steel melting scrap. 

I'crro Alloy Items 

37-0044-01-0 

963. 

230 

870 

Ferro alloys in all forms including powder form as 
under : 

(a) Fc rro-Si 1 ico-/ iroconiii m 

(b) Fi i ro'Phosphorons 

(c) Ferro Manganese with earbon less Uian0,,l % 

40-0001-15-2 
40-0001-14-4 
40-0004-13-6 
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964. 

231 


1 

Adhesives based on cynoacrylates and two compo¬ 
nent Acrylic. 

40.-0001-01-2 

965. 

231 


15 

Diphenyl metlKinc Di-iso-cyanate. 

40-0001-02-0 

966. 

231 


16 

Enzymes. 

40-0001-03-9 

967. 

232 


25 

Homoeopathic medicines in finished form or Homo- 60-0495-01-9 
eopathic drugs (single) in basic form and/or of any 
potency, including “Sugar of Milk” in bulk and 
biochemic medicines. 

968. 

233 


59 

Sealing compound (dense putty type material) self 
lubricating, self-cooling. 

60-0851-01-X 

969. 

233 


62(iii) 

Nutmeg 

50-0002-02-9 

970. 

233 


62(iv) 

Mace 

50-0)02-01-0 





LIST 9 






List of Ophthalmic Bquipmcnt/Instrument 


971. 

234 

6 


Surgical operating Zoom Microscope with close 
circuit T.V. Camera:— 

60-0914-01-1 

972. 

234 

7 


Ultrasonography A. B, M Scan. 

60-0971-85-3 

973. 

234 

8 


Electro-retinography, Electro electvocrolography, 
visually evoked response equipment (ERG, LOG 
and VER) 

6a-0353-0I-X 

974. 

234 

37 


Outcome System & E’ragmatouc 

60-0678-01-6 

975. 

234 

38 


Photo electric .Karatoscope & Thcrmokcratophorc. 

60-0698-04-1 

976. 

234 

39 


Non-contact Tonometer 

60-0653-02-1 

977. 

234 

40 


Photo slit lamp for anterior chamber photography. 

6a-0698-05-X 

973. 

234 

41 


Ullrasonic Pachymeter 

60-0970-02-7 

979. 

234 

4.1 


Laser Iiitcrfcromelcr 

60-0548-01 -5 

930. 

234 

43 


Reper Hull Foreign Body Locator. 

60-0825-01-9 

981. 

234 

4i4 


Retinoscopes 

60,-0823-01-6 

982. 

234 

45 


Opthalmo,scope. 

60 06,59-01-1 
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APPENDIX 6 
T.i'4( lU 

Lkt of raw material'^, components and coiKiimables required for inamifactiiro of electronic item.. 

9S3. 235 5 Following raw materials/picce parts for DC micro¬ 

motors of rating upto 13.5 volts and 20 watts. 

(i) Mu-motal strip. 60-0439-13-5 

(ii) Polyester films strips/washers, 60-0439-14-3 

(iii) Unwound, rotor assembly or parts thereof. 60-0439-15-1 

(iv) Commutator assembly or parts thereof 60.-0439-11-9 

(v) Brush assembly or parts thereof 60-0439-10-0 

(vi) Mechanical governor assembly or parts thereof 60 0439-12-7 


984. 235 6 


Following raw matcrials/piecc parts for Audio 


Tape Deck Mechanism.s : 


(i) Microswilch/leaf switch 

60-0439-01-1 

(ii) Rubber component.s/parts 

60-0,439-06-2 

(iii) Capst 4 an shaft 

60-0439-02-X 

(iv) Idler shaft 

60.-0439-04-6 

(v) Sintcred/self lubricating bushss/bearing. 

60-0439-08-9 

(vi) Tape counters 

60,-0439-09-7 

(vii) Felt washers/sheets 

60-0439-03-8 

(viii) Silicone grease/synthctic grease. 

60-0439-07-0 

(ix) Moulding compound/powdcr (Delrtn) 

60-0439-05-4 


985. 235 7 Following type of grcases/lubricants : 


(i) Kilopoise lubricating grease 0868G. 0860G, 
003160. 

60-0439-17-8 

(ii) Contact grease A, 625, 2G, F. 

60-0439-16-X 

(iii) Torque grease 4141R 

60-0439-18-6 

(iv) Lubricating grease 4141R. 

60-0564-01-8 

(v) Viscolube S-1, S-6, S-8. 

60-0984-01-X 

(vi) Electrolube oil 2X 

60,-0353-34-4 

fvii) Electrolube grease 2 GR. 

60-0353-03-6 

(viii) Multiplex grease 

60-0643-01-8 

(ix) Sealant grease 

60-0837-02-5 


986. 235 8 Epoxv/Eposide Resin for u.se in electronic industry. 60-0403-02-5 
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List 11 


Ti-vt 

of Divinp Equijiin-'nT, 

span-s, Consumnhies and Diving G.isf*.s allowed for import under Ojlen Cleqera 
Licence 

987. 

236 

1 

Ileliutu Gas 

601-0487-02-4 

988. 

2.36 

2 

Helium oxygen gas mixtures 

60-0487-03-2 

989. 

236 

j 

Diving Oxygen 

50-Q312-04-6 

990. 

236 

4 

Gas regulators and spare kits 

50-0448-02-9 

991. 

236 

5 

Diving Helmet Repair kits 

6P-0312-03-8 

992. 

236 

6 

Underwater Communication spares 

60-0971-05-8 

993. 

236 

7 

Underwater Cutting and welding rods. 

60-0971-06 6 

994. 

236 

8 

Underwater Cutting and welding torches and 
.spare kits. 

60-0971-07-4 

99.3. 

236 

9 

Helium Unscrembler PCBs. 

60-0487-04-8 

996. 

236 

10 

SCUBA diving spares. 

60-0837-01-7 

997. 

236 

11 

Decompression chamber, gauges, bell ports and 
windows, Biriugs, fittings and valves. 

6a-0277-02-X 

998. 

236 

12 

Special oils, filters, cells, tapes and fittings. 

60-0881-02-1 

999. 

236 

13 

Underwater fla,shlights and strobes. 

60-0971-08-2 

100.0. 

236 

14 

Spare parts for specialised underwater hydraulic/ 
pneumatic tools and NOT equipment. 

60-0881-08-3 

1001. 

236 

15 

Gas Reclaim unit spare parts. 

60-0448-01-0 

1002. 

236 

16 

Divens Compressors & Gas Booster pump spares. 

60-0312-02-X 

lOOO-. 

236 

17 

Calibration guages for calibration of Pneumo & 
Cai.sson Gauges. 

60-0184-02-1 

1004, 

236 

18 

Calibration gases for Helium Oxygen-Carbon Dio¬ 
xide Analysers. 

APPENDIX 8 

SCIENTIFIC AND MEASURING INSTRUMENTS 

Itesius restricted for Import 

60-0184-01-3 

1005. 

237 

2 

(i) Magnification more than 8. 

fii) Minimum objective glass dia of 50 mm. 

(ill) Scaled Types 

60-0154-01-7 

60-0154-02-5 

6^-0154-03-3 
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